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PREFACB 


EFFECTIVK  1  JULY  1988,  THE  SUHFACB  OBSERVATIOH  CLIMATIC  SUhMARIES  (SOCS) 

RBPLACH)  TWO  OTHER  USAFBTAC  PRODUCTS  OP  LONS  STAND  IRS:  THE  RUSSWO  (REVISED 
UNIFORM  SUNMRY  OF  SURFACE  HEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATIOH  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSNDS  AND  LISOCS  RCW  IN  EXISTENCE  WILL  COH- 
TINUB  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
HAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  'SFCSUM,  *  OR  'SURFACE  SUM4ARY.’  THE 
ORIGINAL  'USSHO,'  OR  'UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,'  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  'RUSSWO*  AND  THE  'LISOCS.”  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  'SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES*  OR  'SOCS'  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMfARlZB  HEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAR,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUFMARIES  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  BAS  BEEN  OOLLBCTBD,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  HEATHER  OBSERVATIOH  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-B).  THE  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSHIND  AND  BEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  BACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  FART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  BOH  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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IBTROOOCnOU 


STKTIOH  PERIOD  OF  RECCRU). 

SOURLY  DKTA:  JAR  82  -  DEC  91  (AIRWAYS). 

SUItURY  OF  DAY  DATA:  SEP  39  -  JUH  42,  AUG  44  -  OCT  91  (FULL  TIME). 


SOURS  SUWIARIZBD:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUtMARIES  ARE  COMPILED  FROM  "HOURLY  OBSERVATIONS"  AND/ 

OR  SUMMARY  OF  DAY  DATA,"  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUWURIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARB  DEFINED  IN  "TERMS  EXPLAINED." 

TERKS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TMO  RELATED  VARIABLES.  AH  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  BOW  AND  EACH  COL- 
um  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOH  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARB  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

SOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECOI®  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FOraiS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMURY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  SOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  "SUMIARY  OF  DAY"  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(OH  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTRS4ES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPBRATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARE  NUi'  REFLECTED  IN  THESE  SUMMARIES. 

MEAN:  THE  SUN  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OH  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 


MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TIR)  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUMIARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNCW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  CnULD  EXPRESS  THE  "PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY"  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  HAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  "PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE." 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 


1 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Page  7 


PRECIPITATION:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTB  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT. 

STANDARD  DEVIATION;  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DBVIATIOR,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARB  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LSTT).  USERS  SBOUIi)  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUmARlBS  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  IHE 
FOLLOWING  STANDARD  3-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIKE 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS 


PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-HOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOURT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

BARO 

BAnOMBTER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DEG 

DEGREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

BQ 

EQUAL 

OB3 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OB  ST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREEZING 

PDF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITATION 

GE 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GKT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUf#lARy  OF  DAY 

or 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

HG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSUI 

THUNDERSTORM 

RT 

SBIGffT 

VSBY 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TQ1FERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TINE 

WBAN 

AWS  FORM  lO/lOA 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUIMARY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  OTC  REPLACED  GKT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFBTAC  DERIVES  STATION  LATITUDB/LONGITUDB  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DAT*  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THL 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATIOM  HO. 

OH  SUMMARY 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LOHGITl»^E 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

WHO  NMBR 

723550 

FORT  SILL  AIR,  OK 

n  34  39 

W  098  24 

lies 

FSI 

72355 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


Itabr 

of 

Log 

GBOGRAPBICAL  LOCATION  fi  NAME 

Type 

of 

Station 

At  This 

Location 

LATITUDE 

Elev  Above  MSL 

OBS 

From 

To 

FLD  (FT) 

BARO  (FT) 

DAY 

1 

Ft  Slll/Fost  Field,  OK 

AAF 

Mar  49 

Jun  50 

N  34  39 

W  098  23 

1180 

1203 

24 

2 

San 

Same 

Jul  50 

Feb  53 

Same 

W  098  24 

1184 

1170 

24 

3 

Sane 

Same 

Mar  53 

Feb  54 

Same 

Same 

Same 

1200 

24 

4 

San 

Same 

Mar  54 

Feb  58 

Same 

Same 

1180 

1194 

24 

5 

Sane 

San 

Mar  58 

Feb  63 

Same 

Same 

1187 

1200 

24 

6 

San 

San 

Mar  63 

Dec  72 

Same 

Same 

Same 

1210 

24 

7 

Sana 

San 

Jan  73 

Feb  79 

Same 

Same 

1181 

Same 

24 

8 

Sane 

San 

Mar  79 

Mar  84 

Same 

Same 

1188 

1189 

24 

9 

Fort  Sill  AlH,  OK 

AIN 

Apr  84 

Jan  88 

Same 

Same 

Same 

1192 

24 

NMbr 

of 

Loc 

Date  of 
Change 

1  SURFACE  WIND  EQUIPMENT  INFORMATIOH  | 

LOCATION  1 

1  TYPE  OF  1 

1  TRANSMITTER  | 

1  TYPE  OF 

1  RECORDER 

HT  ABOVE  1 
GROUND 

1  MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 

1 

Har  49 

Atop  Aircraft  Building 

Seleyn 

HL-144 

70  ft 

2 

Mar  54 

Atop  Bangar  11 

Same 

Same 

39  ft 

3 

Apr  55 

Same 

Same 

Same 

50  ft 

4 

Mar  57 

Same 

Same 

Same 

60  ft 

5 

Har  58 

Same 

Same 

Same 

80  ft 

6 

Jun  60 

150 'M  of  ctr  rnwy  17/35 

AN/01Q-11 

RO-2 

12  ft 

7 

Mar  68 

525 'W  of  rnwy  17/35 

Sane 

Same 

13  ft 

0 

Mar  71 

600‘W  rwy  17/35, 1745 'SW  of  ROS 

AN/GMQ-20 

RO-362 

Same 

9 

Jan  88 

San 

Same 

Same 

1 

Same 
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AAAAAA 
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AAAAAA 
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AAAAAAAA 

RRRRRRRRR 

TTTTTTTrrr 

AAAAAAAA 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

ppppppppp 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TT 

AA 

AA 

pppppppp 
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RRRRRRRR 

TT 
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pp 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TI 

AAAAAAAAAA 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 
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PART  A 


AOMOSFHBRIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS; 

THUIlDBRStOFMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION;  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  TRAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUN  OF  PERCBirTAGBS  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  RKPOIWHD  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW!  ALL  REPORTS  OF  BLCWING  SNCW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WREN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION**  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAT,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAT  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOB  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

•  BY  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 
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SPECIFIED  PHEHOMEHA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FRON  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMtARIZEO  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUfMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  T<vBLE  IN  THIS  PART. 

SrSCIFIBD  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUM4ARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


BOTE  1;  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  MBTAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HISJEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFBTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIOUABLE . 

NOTE  2:  FOREIGN  MEIAR  '.EPORTING  STATIONS  FREQUENTI,Y  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  *.0"  IN  ANY  SUttlARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  HOT  ACCURATELY  REFI,ECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 
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OPEMTIIIG  lACATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

OSAFEXAC,  ASHEVIU,B  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


snerioR  rumber: 

723550 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC;  ♦ 

FORT  SILL  OR 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 

JAN 

:  JAN  82 

-  DEC  91 

HOURS  1 
(LST)  1 

TSTKS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

BAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

4.3 

1.4 

3.0 

8.7 

10.9 

.2 

.3 

20.1 

930 

03-05 

.5 

4.6 

1.3 

1.8 

7.7 

14.2 

.1 

.6 

22.7 

930 

06-08 

.2 

4.3 

1.8 

2.6 

8.7 

16.9 

.2 

.8 

26.6 

930 

09-11 

.1 

3.8 

1.8 

2.4 

8.0 

15.8 

1.5 

.8 

26.0 

930 

12-14 

3.4 

.9 

2.3 

6.6 

10.0 

1.3 

.3 

18.2 

930 

15-17 

.4 

3.8 

1.2 

2.4 

7.3 

7.4 

1.0 

.6 

.1 

16.5 

930 

18-20 

.1 

3.9 

1.3 

3.0 

8.2 

6.5 

1.0 

.4 

.1 

16.1 

930 

21-23 

4.0 

1.4 

3.3 

8-7 

7.2 

.2 

.3 

.2 

16.7 

930 

ALL 

BOIfRS 

.2 

4.0 

1.4 

2.6 

8.0 

11.1 

.7 

.5 

.1 

20.3 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

.5 

5.4 

1.1 

1.4 

7.9 

12.4 

.5 

20.8 

846 

03-05 

-7 

7,6 

1.4 

.9 

9.9 

14.1 

.5 

24.5 

846 

06-08 

.2 

8.0 

1.2 

2.5 

11.7 

19.0 

.6 

.1 

.2 

31.7 

846 

09-11 

.1 

7.4 

.8 

4.1 

12.4 

19.1 

3.5 

.4 

35.5 

846 

12-14 

.2 

7.4 

.9 

2.6 

11,0 

10.9 

1.2 

.2 

.1 

23.4 

846 

15-17 

.4 

5.7 

.4 

2.5 

8.5 

9.0 

1-3 

18.8 

846 

18-20 

.9 

6.5 

.4 

2.2 

9.1 

8.3 

.7 

18.1 

846 

21-23 

.4 

5.6 

.5 

1.7 

7.7 

8.9 

16.5 

846 

ALL 

BOURS 

.4 

6.7 

.8 

2.2 

9.8 

12.7 

,9 

.2 

.1 

23.7 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATING  IiOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  Wim  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  A;roBVU.LB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  6 

MONTH: 

MAR 

aouRs 

(LST) 

1  TSIH3 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

6 /OR 
HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

St /OR 
SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO,  OF 

OBS 

00-02 

1.2 

6.6 

6.6 

7.1 

.3 

14.0 

930 

03-05 

1.5 

6.7 

.1 

.5 

7.3 

9.6 

.2 

.4 

.3 

17.8 

930 

06-08 

.5 

7.2 

.3 

1.2 

8.7 

15.4 

1.3 

.5 

.2 

26.1 

930 

09-11 

.9 

6.8 

.2 

1.0 

e.o 

13.0 

1.5 

.3 

.2 

23.0 

930 

12-14 

.2 

6.1 

-3 

.8 

7.2 

8.0 

1.2 

.3 

.4 

17.1 

930 

15-17 

1.5 

7.0 

.6 

7.6 

7.7 

1.2 

.1 

1.4 

18.1 

930 

18-20 

2.0 

6.8 

.1 

.1  .1 

7.1 

7.5 

.3 

1.4 

16.3 

930 

21-23 

2.6 

6.9 

6.9 

5.6 

.8 

13.2 

930 

ALL 

HOURS 

1.3 

6.7 

.1 

.5  .0 

7.4 

9.2 

.7 

.2 

.6 

18.2 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

2.0 

4.8 

.2 

5.0 

4.9 

.3 

10,2 

900 

03-05 

1.4 

5.8 

5.8 

e.4 

.3 

14.6 

900 

06-08 

.9 

7.0 

7.0 

14.8 

.8 

22.6 

900 

09-11 

.7 

6.3 

6.3 

7.4 

.7 

.1 

14.6 

900 

12-14 

.6 

4.9 

4-9 

2-7 

.4 

.7 

8.7 

900 

15-17 

.9 

4.1 

4.1 

1.6 

.1 

.4 

6.2 

900 

18-20 

1.2 

4.1 

4.1 

2.0 

.1 

.4 

6.7 

900 

21-23 

2.2 

4.0 

4.0 

2.7 

.2 

.1 

7.0 

900 

ALL 

HOURS 

1.2 

5.1 

.0 

5.2 

5.6 

.3 

.3 

11.3 

7200 

A  -  2  -  2 
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OPERATIHG  lOCATIGIf  ”A” 
USMFSXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBNTA6B  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKriOn  HUMBER: 

723550 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

FORT  SILL 
6 

OK 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 

MAY 

:  JAN  82 

-  DEC  91 

HOURS 

(MT) 

1  TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

5.3 

7.4 

7.4 

4.2 

.1 

11.7 

930 

03-05 

3.7 

6.1 

-1 

6.2 

10.0 

.4 

16.7 

930 

06-08 

1.1 

5.9 

5.9 

18.6 

3.1 

27.6 

930 

09-11 

1.4 

5.4 

5.4 

6.9 

2.9 

15.2 

930 

12-14 

1.9 

5.2 

.1 

5.3 

2.6 

1.5 

9.4 

930 

15-17 

3.0 

4.8 

.2 

5.1 

2.5 

.8 

8,3 

930 

18-20 

4.4 

6.1 

6.1 

3.0 

1.0 

10.1 

930 

21-23 

5.9 

6.5 

6.5 

2.2 

.3 

8.9 

930 

UI. 

HOURS 

3.3 

5.9 

.1 

6.0 

6.2 

1.3 

13.5 

7440 

4 

MONTH: 

JUN 

00-02 

5.1 

6.6 

6.6 

1.8 

8.3 

900 

03-05 

2.9 

5.2 

5.2 

5.2 

.3 

10.8 

900 

06-08 

1.0 

4.4 

4.4 

10.1 

2.7 

17.2 

900 

09-11 

1.0 

4.7 

4,7 

2.6 

1.8 

9.0 

900 

12-14 

2.7 

3.7 

3.7 

.8 

.6 

5.0 

900 

15-17 

3.7 

4.7 

4.7 

.9 

.3 

5.9 

899 

18-20 

2.1 

3.6 

3.6 

.8 

.1 

4.4 

900 

21-23 

4.8 

5.1 

-1 

5,2 

.7 

5,9 

900 

AU. 

HOURS 

2.9 

4.7 

•  0 

4.8 

2.8 

,7 

.0 

8.3 

7199 

A  -  2  >  3 
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OPEmTIRG  LOCKTIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  AIMOSFHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnON  RIMBER:  7235S0  STATION  NAME;  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO 

ores  ♦  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

(LST) 

TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

£/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNCW 

DUST 

&/0R 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.7 

3.0 

3.0 

1.3 

.5 

4.6 

930 

03-05 

1.7 

2.9 

2.9 

2.6 

1.1 

6.6 

930 

06-08 

2.0 

4.5 

4.5 

5.9 

4.5 

14.9 

930 

09-11 

.6 

2.8 

2.8 

1.1 

3.3 

7.2 

930 

12-14 

.2 

1.9 

1.9 

.4 

1.0 

3.3 

930 

15-17 

2.5 

2.3 

2.3 

.8 

.1 

3.1 

930 

ie-20 

1.1 

.8 

.8 

1.0 

1.7 

930 

21-23 

1.8 

2.2 

2.2 

.2 

.6 

3.0 

930 

ALL 

BCURS 

1.5 

2.5 

2.5 

1.4 

1.6 

.0 

5.6 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

1.8 

3.3 

3.3 

1.1 

.1 

4.5 

930 

03-05 

1.9 

5.2 

5.2 

3.0 

.5 

8.7 

930 

06-08 

1.2 

3.8 

3.8 

10.1 

2.9 

16.8 

930 

09-11 

.3 

2.9 

2.9 

3.7 

5.6 

12.2 

930 

12-14 

.6 

3.3 

3.3 

1.3 

2.9 

7.5 

930 

15-17 

3.1 

4.4 

4.4 

1.4 

-2 

6.0 

930 

18-20 

2.9 

4.3 

4.3 

1.2 

.6 

6.1 

930 

21-23 

1.9 

2.9 

2.9 

.8 

.4 

4.1 

930 

ALL 

B0UP8 

1.7 

3.8 

3.8 

2.8 

1.7 

8.2 

7440 

A  -  2  -  4 
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OPRRHnne  i/xatioh  ’A*  percentage  frequency  of  hours  with  various  atmospheric  phenomena 

nSAFBIAC,  asheviue  hc  from  hourly  observations 

SflATIOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


liST  TO 

UTC:  ♦  6 

MONTH: 

SEP 

aouRs 

TSIHS 

LIQUID 

FREEZ 

FROZEN  HAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

(urr) 

PRBCIP 

PFECIP 

PRBCIP 

PRBCIP 

6/OR 

SNOW 

£/0R 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

00-02 

2.7 

4.8 

4.8 

2.3 

7.1 

900 

03-05 

3.0 

6.8 

6.8 

6.1 

12.9 

900 

06-08 

1.7 

7.3 

7.3 

13.6 

2.8 

23.7 

900 

09-11 

1.3 

7.2 

7.2 

7.1 

2.9 

17.2 

900 

12-14 

.8 

6.0 

6.0 

3.1 

.9 

10.0 

900 

15-17 

1.1 

5.6 

5.6 

1.8 

.2 

7.6 

900 

18-20 

1.7 

4.1 

4.1 

1.6 

5.7 

900 

21-23 

2.6 

5.1 

5.1 

2.7 

7.8 

900 

AU. 

HOURS 

1.8 

5,9 

5.9 

4.8 

.8 

11.5 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

2.7 

5.6 

5.6 

6.0 

11.6 

930 

03-05 

2.2 

6.9 

6.9 

11.0 

.2 

18.1 

930 

06-00 

1.1 

7.2 

7.2 

17.6 

1.1 

25.9 

930 

09-11 

.8 

6.5 

.1 

.1 

6-7 

11.3 

1.8 

19.8 

930 

12-14 

.2 

4.9 

4.9 

4.6 

.9 

.2 

10.6 

930 

15-17 

1.1 

5.1 

,1 

5.2 

3.5 

.1 

8.8 

930 

18-20 

1.0 

5.9 

.2 

6.1 

3.1 

.1 

9.4 

930 

21-23 

2.2 

5.2 

5.2 

3.5 

8.7 

930 

AU 

■OURS 

1.4 

5.9 

.0 

.0  .0 

6.0 

7,6 

.5 

.1 

14.1 

7440 

A  -  2  -  5 
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1 


OPBRKTIIIG  LOCATIOH  *A*  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  AIMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFKIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGi 

HUHBBRs 

723550 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  4 

P<»T  SILL  OK 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

NOV 

HOUKS 

(laT) 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

RAIL  ALL 

PRBCIP 

POG 

SMOKE 

&/OR 

RAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.2 

5.2 

5.2 

9.1 

14.3 

900 

03-05 

.6 

6.6 

.1 

6.7 

13.3 

.2 

20.2 

900 

06-08 

1.0 

8.9 

.2 

9.1 

18.4 

1.0 

28.6 

900 

09-11 

.1 

9.3 

9.3 

15.7 

1.2 

26.2 

900 

12-14 

.1 

6.3 

.1 

.1 

6.6 

8.8 

.1 

.1 

15.6 

899 

15-17 

6.1 

.2 

.3 

6.7 

5.2 

.1 

.2 

12.2 

900 

18-20 

.4 

6.1 

.8 

6.9 

5.6 

.1 

12.6 

900 

21-23 

1.0 

6.1 

.1 

.3 

6.6 

5.9 

12.4 

900 

Ul 

noura 

.4 

6.8 

.1 

.2 

7.1 

10.3 

.3 

.0 

17.8 

7199 

MONTH: 

DEC 

00-02 

.4 

7.2 

.4 

3.3 

11.0 

11.4 

22.4 

930 

03-05 

.2 

8.7 

.4 

4.4 

13-5 

14.3 

.3 

28.2 

930 

06-08 

.1 

10.2 

1.0 

4.2 

15.4 

15.9 

.1 

31.4 

930 

09-11 

.1 

7.2 

1.3 

4.3 

12.8 

16.9 

1.4 

.3 

31.4 

930 

12-14 

6.1 

.8 

3.3 

10.2 

12.5 

1.3 

24.0 

930 

15-17 

5.5 

1.3 

3.3 

10.1 

8.9 

.5 

.3 

19.9 

930 

18-20 

5.9 

1.0 

2.8 

9.7 

8.0 

.3 

.3 

18.3 

927 

21-23 

6.8 

,8 

2.5 

10.0 

10.1 

.2 

.2 

20.6 

927 

ALL 

HOURS 

.1 

7.2 

.9 

3.5 

11.6 

12.3 

-5 

.2 

24.5 

7434 

A  -  2  -  6 
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OPBRATmO  U)CATIOII  *A* 
U5AFSTAC,  USaSntLB  990 


PBRCBIfEAGB  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATHDSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  6 

HOURS: 

ALL 

MOHIB  1 

1  TSriMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNCW 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

.2 

4.0 

1.4 

2.6 

8.0 

11.1 

.7 

.5 

.1 

20.3 

7440 

FBB 

.4 

6,7 

.8 

2.2 

9.8 

12.7 

.9 

.2 

.1 

23.7 

6768 

MAR 

1.3 

6.7 

.1 

.5 

.0 

7.4 

9.2 

.7 

.2 

.6 

18.2 

7440 

APR 

1.2 

5.1 

.0 

5.2 

5.6 

.3 

.3 

11.3 

7200 

HAT 

3.3 

5.9 

.1 

6.0 

6.2 

1.3 

13.5 

7440 

JUR 

2.9 

4.7 

.0 

4.8 

2.8 

.7 

.0 

8.3 

7199 

JUL 

1.5 

2.5 

2.5 

1.4 

1.6 

.0 

5.6 

7440 

MIC 

1.7 

3.8 

3.8 

2.8 

1.7 

8.2 

7440 

SEP 

l.S 

5.9 

5.9 

4.8 

.8 

11.5 

7200 

OCI 

1.4 

5.9 

.0 

.0 

.0 

6.0 

7.6 

.5 

.1 

14.1 

7440 

mpf 

.4 

6.8 

.1 

.2 

7.1 

10.3 

.3 

.0 

17.8 

7199 

DEC 

.1 

7.2 

.9 

3.5 

11.6 

12.3 

.5 

-2 

24.5 

7434 

MRIUAL 

1.4 

5.4 

-3 

.8 

.0 

6.5 

7.2 

.8 

.1 

.1 

14.7 

87640 

A  -  2  -  7 
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OPKRATIIIG  IdOCKTIOM  'A'  PERCENTAGK  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SlATIOf 

1  HUMUR: 

723550 

ST/VriOlf  ICAMB:  FORT 

LST  TO  UTC:  *06 

SILL  OR 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  ALL  HOURS 

3909-4206, 
:  ALL 

,4408-9110 

mfiB 

TSTHS 

LigUlD 

FRECIP 

PREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

6 /OR 

HAZE 

BLOWING 

SNCW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

2.0 

22.8 

5.7 

12.7 

.1 

29.5 

29.9 

4.8 

1.9 

.2 

41.6 

1444 

FEB 

4.4 

26.8 

4.8 

12.2 

1.0 

32.1 

31.2 

5.4 

2.3 

.7 

44.6 

1332 

MAR 

10.4 

28.8 

1.2 

4.5 

1.6 

30.8 

25.9 

4.5 

.8 

.8 

40.2 

1456 

APR 

16.5 

34.0 

,1 

.1 

1.0 

34.2 

21.9 

4.6 

.4 

42.4 

1428 

mT 

29.4 

42.1 

3.0 

42.3 

24.3 

5.7 

.1 

52.0 

1457 

JUR 

24.0 

32.3 

1.6 

32.3 

11.8 

4.6 

.1 

39.7 

1413 

JUL 

20.0 

27.6 

.2 

27.6 

8.8 

4.6 

.1 

32.1 

1428 

AUO 

19.1 

29.4 

.5 

29.4 

10.1 

6.1 

36.4 

1423 

SEP 

13.4 

30.8 

.4 

30.8 

20.5 

6.2 

.2 

40.4 

1402 

OCT 

10.4 

27.8 

.1 

.1 

.3 

27.8 

21.2 

3.7 

37.1 

1455 

MOV 

4.9 

22.4 

.7 

3.5 

.7 

23.9 

25.2 

4.2 

.2 

.1 

35.5 

1359 

Dec 

1.8 

23.5 

3.7 

9.3 

.1 

27.5 

27.3 

2.5 

1.1 

.1 

38.1 

1420 

AlimiAL 

13.2 

29.1 

1.3 

3.5 

1.0 

30.7 

21.5 

4.7 

,5 

.2 

40.0 

17017 
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OraWTHIG  lOCATlCIf  *A* 
aSAFRAC.  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FBEQUEHCY  OF  OCOmRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


i. 


SXKriOM  HUNBER: 

723550 

STJfflON  HAKE: 

LST  TO  UTC;  ♦ 

FORT  SILL 

6 

OK 

PERIOD  OF 

RECORD: 

JAN  82 

-  DEC  91 

HOURS 

(MT) 

JAN 

FKB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

.1 

.5 

1.2 

2.0 

5.3 

5.1 

1.7 

1.8 

2.7 

2.7 

.2 

.4 

03-0S 

.5 

.7 

1.5 

1.4 

3.7 

2.9 

1.7 

1.9 

3.0 

2.2 

.6 

.2 

06-00 

.2 

.2 

.5 

.9 

1.1 

1.0 

2.0 

1.2 

1.7 

1.1 

1.0 

.1 

09-11 

.1 

-1 

.9 

.7 

1.4 

1.0 

.6 

.3 

1.3 

.8 

.1 

.1 

12-14 

.2 

.2 

.6 

1.9 

2,7 

.2 

.6 

.8 

.2 

.1 

15-17 

.4 

.4 

1.5 

.9 

3.0 

3.7 

2.5 

3.1 

1.1 

1.1 

18-20 

.1 

.9 

2.0 

1.2 

4.4 

2.1 

1.1 

2.9 

1.7 

1.0 

.4 

21-23 

.4 

2.6 

2.2 

5.9 

4.8 

1.8 

1.9 

2.6 

2.2 

1.0 

JUU. 

BDURS 

.2 

.4 

1.3 

1.2 

3.3 

2.9 

1.5 

1.7 

1.8 

1.4 

.4 

.1 

TOTAL 

OBS 

1  7440 

6768 

7440 

7200 

7440 

7199 

7440 

7440 

7200 

7440 

7199 

7434 

A  -  4  -  1 
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OPBRATING  LOCATION  *A*  PBPCENTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

U3AFBTAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranCH  RUHBBR:  723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 
LST  TO  OTC:  ♦  6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82 

MONTH:  JAN  EiOURS:  ALL 

-  DEC  91 

PHBnoMEm  1 

CALM 

VARIABLE 

300  -  019 

020  -  089 

090  -  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

TS1MS 

7.1 

20.6 

28.6 

14.3 

21.4 

14 

LIQUID 

PRBCIP 

5,5 

34.6 

32.5 

9.3 

16.6 

1.4 

289 

PREEZIHG 

PRBCIP 

1.0 

53.4 

16.5 

16.5 

12.6 

103 

FROZEN 

PRBCIP 

5.5 

57.5 

26.0 

5.5 

2.5 

3.0 

200 

FOG 

13.1 

26.3 

20.0 

10.0 

26.6 

4.0 

826 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  HILB8 

12.6 

29.4 

19.8 

10.0 

24.6 

3.6 

691 

TOTM.  OBS  I 

1  1115 

0 

2377 

1152 

324 

1774 

693 

7435 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

T8TWB 

6.9 

17.2 

17.2 

20.7 

27.6 

10.3 

29 

LIQUID 

PRBCIP 

4.0 

39.3 

18.6 

20.7 

17.4 

430 

FRBBZINO 

PRBCIP 

1.8 

42.9 

28,6 

5.4 

21.4 

56 

FROZEN 

PRBCIP 

1.3 

41.9 

50.3 

5.8 

.6 

155 

FOG 

8.1 

33.6 

20.2 

12.9 

22.6 

2.6 

860 

FOG  WITH  VIS 

GB  1/2  MILBS 

7.2 

35.3 

22.0 

11.6 

21.4 

2.6 

782 

TOTAI.  OBS  1 

1  766 

0 

2357 

1102 

497 

1625 

419 

6766 

A  -  5  -  1 
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OPERKTIIIC  UXATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723550  STATION  NAME;  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

MONTH:  MAR 

HOURS:  ALL 

PHERCMBRA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

300  -  019 

020  -  089 

090  •  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

TSWS 

6.1 

20.4 

22.4 

22.4 

19.4 

9.2 

98 

LIQUID 

PRBCIP 

2.4 

24.6 

21.1 

27.0 

21.1 

3.8 

422 

FRSBZIliQ 

PRBCIP 

80.0 

20.0 

10 

FROZEN 

PRECIP 

2.6 

71.8 

15.4 

10.3 

39 

FOG 

8.2 

18.8 

17.3 

25.3 

29.8 

.6 

687 

FOG  WITH  VIS 
eS  1/2  MILES 

6.3 

19.7 

18.0 

25.9 

29.6 

.6 

646 

TDIAL  OHS  1 

1  671 

0 

2014 

1132 

984 

2055 

580 

7436 

MONTH:  APR 

HOURS:  ALL 

Tsnts 

1.1 

20.2 

14.6 

28.1 

28.1 

7.9 

89 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ1I4G 

PRBCIP 

FBOgHH 

PRBCIP 

7.0 

26.6 

23,6 

17.3 

22.6 

3.0 

301 

FOG 

10.5 

13.3 

16.0 

23.3 

34.5 

2.5 

400 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  NILES 

8.0 

13.6 

16.8 

24.2 

35.1 

2.4 

376 

TOriHL  ms  1 

1  526 

0 

1844 

1032 

1015 

2194 

584 

7195 

A  -  5  -  2 
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OPBFATIIIO  LOCATION  *A" 
USAFBTAC,  Ai^BVlLLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AlWOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550 

STATION  NAME 

LST  TO  OTC: 

I:  FORT  SILL 

*  6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82 

MONTH:  MAY  HOURS;  ALL 

-  DEC  91 

PHENOMENA  | 

1  CALH 

VARIABLE 

300  -  019 

020  -  089 

090  -  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

3.2 

19.5 

24.7 

22.7 

24.3 

5.6 

251 

LIQUID 

PRECIP 

4.5 

22.0 

24.1 

24.1 

19.2 

6.1 

245 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

6,7 

14.0 

18.8 

26.9 

31.0 

2.6 

464 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

6.4 

14.3 

19.2 

26.4 

31.1 

2.6 

454 

TOTM.  OBS  I 

1  487 

0 

1239 

1136 

1497 

2620 

459 

7438 

MONTHS  JUN 

HOURS:  ALL 

TSTHS 

2.4 

26.7 

28.1 

IB.l 

18.6 

6.2 

210 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

8.4 

22.5 

20.2 

16.3 

23.0 

9.6 

178 

FOG 

19.5 

18.5 

19.5 

16.6 

24.4 

1.5 

205 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILES 

19.3 

18.8 

19.8 

15.8 

24.8 

1.5 

202 

TCTTAL  OBS  1 

1  727 

0 

722 

962 

1295 

3113 

379 

7198 
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OPERATIHG  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOR  IIUIfflER:  723SS0 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

LST  TO  UTCt  ♦  6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82 

MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 

-  DEC  91 

PHBKHEIIA  1 

CALM 

VARIABLE  300  -  019 

020  -  089 

090  -  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

Tsms 

4.6 

21.1 

15.6 

21.1 

25.7 

11.9 

109 

LIQUID 

PRBCIP 

6.7 

21.7 

26.7 

18.3 

21.7 

5.0 

120 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

15.4 

11.5 

27.9 

21.2 

23.1 

1.0 

104 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

15.7 

11.8 

28.4 

20.6 

22.5 

1.0 

102 

Torai.  OBS  1 

1  639 

0  553 

776 

1409 

3536 

523 

7436 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TSTHS 

5.4 

19.4 

23.3 

14.0 

23.3 

14.7 

129 

LIQUID 

PRBCIP 

FFBEZINO 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

5.8 

14.0 

27.1 

24.6 

16.9 

11.6 

207 

FOG 

25.0 

8.7 

20.2 

30.8 

13.0 

2.4 

208 

FOG  Wllfl  VIS 
OB  1/2  MILBS 

24.8 

7.9 

19.8 

31.7 

13.4 

2.5 

202 

lOmL  OBS  1 

1  916 

0 

511 

1075 

1542 

2830 

557 

7411 

A  -  5  -  4 
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OPERATIRG  LOCATION  -A‘ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  723550  STATION  NAME;  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

MONTH:  SEP 

HOURS:  ALL 

PHENOHSm  1 

1  CALM 

VARIABLE 

300  -  019 

020  -  089 

090  -  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

5.3 

21.8 

21.1 

19.5 

21.8 

10.5 

133 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRircip 

FROZEN 

PRECIP 

7.9 

25.5 

29.2 

12.6 

20. B 

4.1 

318 

FOG 

12.8 

16.6 

27. i 

16.9 

25.6 

.9 

344 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

13.0 

16.6 

27.2 

16.3 

26.0 

.9 

338 

TOTAL  OBS  1 

1  867 

0 

979 

1000 

107^ 

2976 

294 

7192 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

Tsms 

5.8 

16.3 

30.8 

20. 

22.1 

4.8 

104 

LIQUID 

PRECIP 

2.7 

26.7 

28.1 

13,1 

24.1 

5,3 

3/4 

FREEZING 

PRECIP 

66.7 

33.3 

3 

FROZEN 

PRECIP 

100,0 

1 

FOG 

14.0 

19.8 

21.2 

11.7 

30.4 

2.8 

565 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

12.5 

20.0 

21.5 

12.5 

30.6 

2.9 

526 

TOTAL  OBS  1 

1  864 

0 

1567 

1193 

733 

2681 

386 

7424 

A  -  5  -  5 
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GPBRATIHG  LOCATIOIf  PERCEfTTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCES  OF  AmOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOII  HUMBER:  723550 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

FORT  SILL  OR 
*  6 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82 

MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 

-  DEC  91 

FHEMOHBIIA  | 

1  CAUt 

VARIABLE 

300  -  019 

020  -  089 

090  -  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

Tsms 

25.8 

32.3 

6.5 

29.0 

6.5 

31 

LIQUID 

4.9 

29.3 

29.7 

11. e 

19.2 

5.1 

468 

PRBCIP 

FREBZIRQ 

33.3 

16.7 

16. 

16.7 

16.7 

6 

PRBCIP 

IIIOCBH 

78.6 

21.4 

14 

PRBCIP 

FOG 

10.7 

19.5 

26.2 

10.4 

29.3 

3.9 

738 

FOG  WITH  VIS 

8.6 

19.9 

27.7 

10.6 

29.1 

4.0 

649 

GS  1/2  HIUS 

rCfOL  OBS 

1  863 

0 

1983 

860 

393 

2513 

577 

7189 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TSTKS 

37.5 

25.0 

12.5 

25.0 

G 

LIQUID 

PRBCIP 

6.8 

18.6 

23.5 

16.1 

27.7 

7.4 

528 

FREEZING 

PRBCIP 

6.3 

48.4 

37.5 

6.3 

1.6 

64 

FROZEN 

PRBCIP 

1.5 

51.5 

39.4 

5-5 

2.2 

274 

FOG 

7.2 

25.6 

21.0 

13.2 

28.6 

4.4 

911 

Fos  nra  vis 

OB  1/2  NILBS 

5.5 

28.4 

22.3 

13.9 

25.2 

4.6 

798 

TOTAL  OBS  1 

1  1037 

0 

2247 

1230 

457 

1015 

645 

7431 

A  -  5  -  6 
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OPERATING  LOCATION  ”A‘ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  PREQUENOr  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTlCm  NlfffBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

+  6 

MONTHS:  ALL 

PHBHOMBIIA  { 

1  CUM 

VARIABLE 

300  -  019 

020  -  089 

090  -  149 

150  -  219 

220  -  299 

NO  OF  OBS 

TSTHS 

4.0 

21.3 

23.4 

20.1 

22.8 

e.4 

1205 

LIQUID 

PRECIP 

5.3 

26.2 

25.2 

17.3 

21.2 

4.8 

3880 

FREEZING 

PRECIP 

2.5 

50.4 

25.2 

10.3 

11.2 

.4 

242 

FROZEN 

PRECIP 

2.6 

52.9 

36.2 

5.7 

1.8 

.9 

683 

FOG 

10. e 

21.7 

20.9 

16.3 

27.6 

2.8 

6312 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

9.7 

22.6 

21.6 

16.6 

26.7 

2.8 

5766 

TCTAL  OBS 

1  9478 

0 

18393 

12650 

11222 

29712 

6096 

87551 

A  -  5  -  7 
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PARI  B 


PRBCIPITATIOH,  SNOWFALL,  SNOW  DEPTH  SUM1ARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARB  CREATED  FROH  SUMHARY  OP  DAY  (SOD)  DATA. 

PBRCBn  OCCURRENCE  FRBQUBRCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREgUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SHOW  DEPTH.  DATA  IS  SUM1ARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUM1ARIBS  INCLUDE  'ITB  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PBBCEMT  OF  DAYS  WITH  HO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OP  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUWIARIES  ALSO  PROVIDE  AM  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OP  '.0*  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MOHIRLT  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMD  SNCMFALL  RESPECTIVELY. 

TREY  ARB  StMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AH  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  TOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OP  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  ARB  NCT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE!  LEAST  AMOUNTS  ABE  DERIVED  FROM  OOMPLETE 
MONTHS/YEARS  ONLY.  '.OO'  MEANS  NO  PRBCIPITATIOH  FOR  THE  MONTH,  '.O’  MEANS  NO 
SNCMFALL  FOR  'InE  MOI^^H. 

DAILY  EnREHES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  BACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  HUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAR  90%  OF  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  ’.00’  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
’.O’  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  ’0’  MEANS  NO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUWIHRY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  CX;CURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNCW 
DEPTH  FOR  THE  SHOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNOW- YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMI  69  OF  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ’.0’  OR  ’TRACE’  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMHARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 
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IWre  1.  IF  THE  MINIMUM  AMOUNT  RECOEOBD  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  M3RO  'TRACE'  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 


NOTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARE  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  HISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMIARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNIMFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUFMARY  OF  DAY 
INCLUDED  BAIL. 


NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS; 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0800  LST  THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JAR  1946  TO  MAT  1957:  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957:  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  OMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NOTE  7.  24-BOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-HOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  'MIDNIOTT  TO  MIDNIGHT'  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAT  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NICTTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  •  .03937  INCHES 
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OPBRKrillO  lOCKTIOII  'A'  PERCEirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USATBIAC.  ASHBVILLB  HC  FRCM  SUFMARY  OF  DAY  DATA 

sznion  HUrnSR:  723550  STATIOH  name:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO 

IftC:  406 

MONTH:  AJU. 

HOURS! 

;  ALL 

AHomrts 

(mCBBS) 

JAN 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

JUII 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

noiR 

70.2 

67.6 

69.4 

64.8 

56.5 

66.3 

72.0 

69.9 

69.3 

71.5 

75.1 

72.7 

68.8 

TRftCB 

14.9 

13.0 

12.3 

13.4 

13.4 

10.1 

9.3 

11.1 

10.5 

9.4 

8.8 

12.3 

11.5 

.01 

1.7 

2.1 

1.9 

1.9 

2.1 

1.4 

1.6 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7 

1.9 

1.8 

.02-. 05 

3.4 

3.9 

3.3 

4.1 

4.7 

4.2 

2.6 

3.2 

3.0 

3.3 

3.1 

3,9 

3.5 

.06-. 10 

2.0 

2.3 

1.9 

1.7 

2.7 

2-7 

2.5 

2.1 

2.0 

1.7 

2.1 

1.7 

2.1 

.11-. 25 

3.5 

4.7 

3.2 

4.1 

5.2 

3.9 

3.8 

4.3 

3.7 

3.7 

3.3 

2.8 

3.9 

.26-. 50 

2.5 

2.8 

3.4 

3.8 

4.3 

2.7 

3.2 

2.5 

3.4 

2.4 

2.2 

2.5 

3.0 

.51-1.00 

1.2 

2.3 

3.1 

3.9 

5.5 

4.3 

2.6 

3.5 

2.6 

2.8 

2.3 

1.4 

2.9 

1.01-2.50 

.7 

1.2 

1.5 

2.1 

4.5 

4.1 

1.8 

1.9 

3.2 

2.7 

1.3 

.8 

2.2 

a.si-s.oo 

.2 

.8 

.5 

.5 

.7 

.7 

.1 

.1 

.3 

S.01-10.00 

.2 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVBK  20.00 

DATS  WITH 

MBAS  MflS 

14.9 

19.3 

18.3 

21.6 

30.1 

23.7 

18.6 

19.0 

20.3 

19.2 

16.1 

15.0 

19.7 

tOIAL  VO.  OP 
OB8BRVATIOVS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1519 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18275 
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OPERATIIIG  lOCKtlCm  'A' 
USAFmC,  ASHEVILLE  EC 


TOTAL  MOETHLY  PRBCIPITATIOE  AHOUNTS  IN  INCHES 
FROH  5U>MARY  OP  DAY  DATA 


81ATIQE  EUHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO  UTCs 

♦06 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEMI 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JlIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

39 

TRACK 

1.16 

.60 

.58 

2.34* 

40 

.43 

1.48 

TRKCB 

3.78 

3.71 

3.C4 

5.31 

1.95 

1.85 

2.25 

5.10 

1.29 

30.19 

41 

2.62 

2.50 

.34 

4.24 

6.58 

7.17 

1.66 

.93 

5.41 

8.03 

.97 

1.12 

41.57 

42 

.14 

.90 

.98 

4.79 

1.16 

4.51 

12.48* 

44 

.83 

1.91 

4.46 

1.44 

1.63 

10.27* 

45 

2.69 

2-71 

3.41 

3.68 

1.17 

7-24 

4.59 

2.28 

8.75 

1.32 

.82 

.05 

38.91 

46 

2.04 

1.75 

1.38 

1.44 

7.82 

3.50 

.39 

3.81 

3.70 

.70 

4.19 

3.29 

34.01 

47 

.53 

.01 

1.75 

6.45 

7.26 

1.19 

.49 

.20* 

2.52 

4.24 

1.54 

2.31 

28.51« 

48 

.18 

3.90 

2.71 

2.22 

2.50 

3.38 

2.39 

1.14 

.14 

.43 

.79 

.19 

19.97 

49 

4.02 

.70 

1.61 

2.88 

5.33 

3.10 

.11 

1.77 

3.73 

4.02 

.00 

.69 

28.16 

50 

1.10 

2.71 

.05 

1.86 

8.45 

5.60 

2.50 

4.18 

1.66 

.03 

TRACK 

TRACE 

28.36 

51 

.31 

,89 

1.25 

2.57 

10.84 

9.49 

3.47 

1.27 

.87 

2.89 

.56 

TRACE 

34.41 

52 

.54 

.98 

1.49 

2.73 

9.47 

2.39 

5.93 

.02 

.10 

.01 

2.51 

1.46 

27.63 

53 

.38 

1.74 

6.82 

1.34 

2.66 

6.31 

3.89 

4.29 

.27 

11.55 

2.73 

2.25 

44.23 

54 

.33 

.37 

.45 

2.91 

8.91 

1.60 

.47 

1.55 

.26 

2.52 

.24 

1.28 

20.89 

55 

1.48 

1.68 

2.19 

.36 

10.21 

4.00 

1.29 

2.39 

6.06 

5.27 

TRACE 

.02 

34.95 

56 

.58 

.77 

.29 

.48 

4.13 

.57 

2.91 

1.23 

TRACE 

4.78 

.78 

2.24 

18.76 

51 

1.06 

.86 

2.94 

6.57 

11.55 

3.44 

1.69 

.38 

3.25 

4.25 

3.01 

.65 

39.65 

58 

2.57 

.70 

3.22 

2.47 

3.23 

3.23 

5.32 

1.20 

1.53 

.10 

.70 

.77 

25.04 

59 

.90 

.49 

.32 

2.91 

6.77 

2.72 

7.37 

2.06 

2.78 

7.46 

2.60 

3.02 

39.40 

60 

1.30 

2.31 

1.35 

.37 

4.74 

1.98 

4,73 

2.47 

1,47 

8.61 

.24 

3.17 

32.74 

61 

.19 

1.67 

3.90 

.31 

2.84 

5.14 

1.94 

1.41 

8.32 

2.28 

4.85 

1.95 

34.80 

62 

.33 

1.32 

.86 

4.43 

6,67 

10.88 

4.82 

.11 

3.75 

4.86 

1.30 

2.56 

41,89 

63 

.12 

.30 

2.93 

2.73 

1.69 

2.46 

.99 

.68 

2.14 

.10 

2.85 

.32 

17.31 

64 

1.75 

2.34 

.96 

.84 

4-59 

2.06 

1.43 

4.70 

5.21 

1.00 

5.28 

.77 

30.95 

65 

1.02 

.81 

.78 

1.62 

4.38 

2.82 

.49 

3.92 

2.26 

2.47 

TRACE 

1.16 

21.73 

66 

1.09 

.81 

.48 

4.90 

.62 

4.02 

,63 

5.18 

4.09 

.58 

.56 

1.03 

23.99 

67 

.28 

.13 

.97 

5.07 

3.91 

1.75 

4.85 

1.16 

3.49 

3.28 

.47 

.60 

25.96 

68 

3.21 

1.73 

.92 

1.43 

6,67 

3.18 

3.38 

.93 

4.07 

1.84 

4.40 

1.00 

32.75 

69 

.84 

2.67 

2.78 

1.06 

5.82 

2.10 

.54 

4.71 

4.58 

2.28 

.25 

1.07 

28.70 

70 

.10 

.97 

4.49 

1.76 

1.84 

1.05 

.81 

1.05 

5.39 

.92 

.46 

.49 

19.33 
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OPEMaiim  UXKTICH  'A' 
USAFRAC,  ASHBVIUJE  RC 


TOTAL  MOHTHLir  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUM4ARY  OF  DAY  DATA 


SIKTIOH  NWOBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LOT  TO  UTCs 

♦06 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

.21 

1.63 

.13 

1.22 

5.20 

3.42 

6.73 

6.63 

3.97 

2.67 

.77 

2.25 

34.83 

72 

.04 

.29 

.28 

4.71 

2.94 

2.36 

1.05 

2.67 

1.97 

8.48 

2.58 

.35 

27.72 

73 

3.04 

.94 

4.76 

3.75 

1.65 

4.78 

5.96 

.51 

6.55 

3.01 

1.87 

.32 

37.14 

74 

.15 

1.33 

3.13 

2.97 

3.71 

1.52 

-37 

5.31 

6.56 

4.64 

1.75 

1.16 

32.60 

75 

2.10 

2.64 

1.72 

1.57 

.1.94 

3.66 

5.13 

1.06 

3.47 

1.08 

1.73 

1.46 

37.56 

76 

TRACK 

.27 

2.74 

6.33 

3.30 

2.38 

2.00 

1.48 

3.31 

3.25 

.15 

,62 

25.83 

77 

1.74 

1.62 

1.53 

1.80 

9.74 

2.32 

1.65 

3.92 

.81 

1.34 

1.30 

.03 

27.80 

78 

.71 

2.15 

1.45 

.95 

10.00 

3.90 

1.08 

2.96 

1.28 

.23 

3.40 

.60 

28.71 

79 

2.67 

2.33 

2.71 

4.40 

4.53 

4.63 

2.16 

2.25 

.37 

.28 

.99 

2.84 

30.16 

80 

1.93 

.93 

.58 

1.20 

5.81 

1.02 

.00 

.91 

1.42 

.83 

.80 

2.27 

17.70 

81 

.21 

.91 

2.24 

3.35 

3.51 

7.41 

2.92 

4.47 

2.13 

8.66 

1.77 

.05 

37.63 

82 

1.25 

.73 

2.03 

1.47 

13.91 

3.80 

3.38 

.75 

4.63 

.58 

2.45 

.78 

35.76 

83 

2.79 

2.56 

.36 

.90 

3.68 

2.13 

.07 

2.63 

.18 

15.26 

.80 

.94 

32.30 

84 

.04 

.91 

3.95 

.70 

.34 

3.74 

.18 

1.27 

1.48 

4.59 

3.56 

7.93 

28.69 

85 

.89 

3.49 

6.86 

3.95 

3.34 

7.55 

1.46 

2.85 

6.19 

5.97 

2.05 

.20 

44.80 

86 

.00 

1.22 

1.30 

3.53 

5.06 

4.13 

.34 

1.28 

6.81 

9.74 

4.04 

1.22 

38.67 

87 

1.92 

4.08 

1.37 

.08 

10.95 

5.28 

1.41 

1.40 

3.91 

1.92 

.76 

2.78 

35.86 

88 

1.57 

.17 

3.72 

2.22 

.36 

1.15 

1.32 

1.40 

6.10 

.99 

.77 

1.09 

20.86 

89 

1.41 

2.54 

2.19 

.06 

5.04 

8.26 

.79 

2.15 

5.06 

.52 

TRACE 

.06 

28.08 

90 

2.00 

4.63 

4.43 

5.39 

3.20 

1.31 

6.42 

3.39 

1.98 

1.15 

2.10 

1.04 

37.04 

91 

1.44 

TRACK 

1.81 

2.44 

6.92 

3.08 

2.83 

4.14 

9.27 

3.91 

35.84* 
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OPBRATIHG  IXXriKriOII  'A*  total  MOIfTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFEZAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  IfUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAN 


FEB 


HAR 


APR 


KAY 


JUN 


.00 

TRACE 

trace 

.06 

.34 

.57 

.00 

.02 

TRACE 

.01 

.00 

TRACE 

17.31 

CnUCTBST 

4.02 

4.63 

6.86 

6.57 

13.91 

10.88 

7.37 

6.63 

9.27 

15.26 

5.28 

7.93 

44.80 

HEAR 

1.16 

1-51 

2.02 

2.63 

5.41 

3-75 

2.48 

2.26 

3.28 

3.39 

1.66 

1.30 

30.98 

HBDIAII 

.96 

1-27 

1,57 

2.46 

4.67 

3.31 

1.69 

1.77 

3.25 

2-47 

1.15 

1.04 

30.95 

8D 

1.018 

1.098 

1.619 

1.756 

3.349 

2.284 

2.073 

1.569 

2.416 

3.317 

1.471 

1.332 

7.251 

TOTAL  OBS 

15S0 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1519 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18275 

THE  GREATEST  VALUE  OF  15.26  OCCURRED  ON  10/83 


NOTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  VaTB  LESS  TOAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MCWTH 


B  -  2  -  2C 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Page  37 


OraUfflRO  LOCATIOII  *A' 
USAFREAC,  ASHEVILLE  RC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATIOR  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STMTIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206, 4408-9110 


LST  TO  UTC: 

406 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

39 

TRACE 

.97 

.38 

.24 

.97* 

40 

.43 

.77 

TRACE 

.85 

.81 

1.43 

2.10 

.86 

.98 

.78 

1.63 

.46 

2.10 

41 

1.90 

.60 

.10 

.93 

1.67 

2.60 

.51 

.69 

2.62 

1.71 

.81 

.65 

2.62 

42 

.10 

.80 

.86 

1.54 

.95 

3.00 

3.00* 

44 

.35 

.70 

3.05 

1.05 

1.00 

3.05* 

45 

1.52 

1.41 

1.19 

1.46 

.54 

2.78 

1.72 

1.22 

2.92 

.53 

.69 

.04 

2.92 

46 

.72 

1.27 

.93 

.79 

2.93 

1.28 

.24 

2.00 

1.48 

.29 

2.12 

1.56 

2.93 

47 

.32 

.01 

1.70 

1.18 

2.18 

.47 

.28 

.14* 

1.48 

2.01 

.67 

2.10 

2.18* 

48 

.09 

1.08 

1.31 

1.98 

1.06 

1.17 

.56 

.79 

.14 

.25 

.40 

.10 

1.98 

49 

1.38 

.30 

.96 

1.86 

1.05 

1.39 

.07 

.53 

1.60 

1.46 

.00 

.32 

1.86 

50 

.44 

1.11 

.05 

1.20 

2.98 

3.47 

.80 

1.10 

.55 

.03 

TRACE 

TRACE 

3.47 

51 

.21 

.39 

.52 

1.20 

6.01 

2.02 

1.24 

.73 

.39 

1.84 

.24 

TRACE 

6.01 

92 

.36 

.67 

.57 

.79 

6.94 

1.49 

3.45 

.02 

.10 

.01 

1.23 

1.34 

6.94 

53 

.38 

1.30 

2.25 

.72 

2.28 

4.15 

3.54 

2.05 

.23 

7.33 

1.04 

2.24 

7.33 

94 

.20 

.37 

.40 

1.39 

3.46 

.76 

.26 

.85 

.11 

1.50 

.23 

.76 

3.46 

99 

.99 

.74 

1.07 

.31 

3.83 

1.65 

.53 

1.05 

2.87 

3.40 

TRACE 

.02 

3.83 

96 

.32 

.35 

.17 

.23 

1.49 

.42 

1.13 

1.00 

TRACK 

1.36 

.74 

1.32 

1.49 

57 

.46 

.41 

1.34 

2.36 

4.03 

1.12 

.82 

.37 

2.22 

1.66 

.76 

.57 

4.03 

98 

1.38 

.29 

.97 

.52 

1.25 

.99 

l.Ol 

.70 

.90 

.08 

.49 

.45 

1.38 

59 

.90 

.14 

.27 

1.07 

2.14 

.69 

2.87 

.81 

2.03 

2.56 

2.60 

1.34 

2.87 

60 

.49 

1.36 

.61 

.34 

1.19 

.61 

1.28 

.99 

1.21 

4.95 

.21 

.92 

4.95 

61 

.10 

.62 

1.30 

.25 

1.90 

1.52 

1.46 

.81 

3.83 

1.33 

1,95 

1.00 

3.83 

62 

.20 

.72 

.83 

2.36 

1.86 

3.24 

2.32 

.06 

1.02 

2.22 

.90 

1.58 

3.24 

63 

.10 

.24 

1.33 

2.52 

1.09 

1.18 

-33 

.23 

.95 

.06 

1.79 

.23 

2.52 

64 

1.00 

.91 

.33 

.38 

1.45 

1.50 

.95 

2.31 

1.22 

-51 

1.68 

.39 

2.31 

69 

.69 

.45 

.64 

.71 

2.04 

1.20 

.20 

1.07 

1.25 

2.37 

TRACE 

.42 

2.37 

66 

.40 

.30 

.42 

2.52 

.53 

1.97 

,51 

1.67 

1.71 

.56 

.53 

.91 

2.52 

67 

.28 

.11 

.38 

2.55 

1.50 

1.10 

3.49 

.53 

1.17 

1.33 

.24 

.27 

3.49 

68 

2.11 

.58 

.34 

,50 

2.13 

2.48 

1.59 

.28 

1.83 

.88 

1.42 

.73 

2.48 

69 

.77 

.80 

1.12 

.57 

1.63 

1.18 

.39 

2.14 

2.85 

.59 

.17 

.45 

2. 85 

70 

.08 

.42 

2.42 

.70 

1.42 

.69 

.50 

.44 

2.70 

.26 

.41 

.39 

2.70 
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OFERKTIIIG  LOCATIOn  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILUt  RC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUPMARY  OF  DAY  DATA 


STAnON  NUMBER:  7235S0  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO  UTC 

:  4^06 

MONTH 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

.20 

1.15 

.13 

.71 

2.46 

1.47 

3.42 

1.60 

1.35 

.89 

.53 

.78 

3.42 

72 

.02 

.19 

.28 

2.30 

1.32 

.84 

.36 

1.23 

1.60 

3.14 

1.02 

.24 

3.14 

73 

.98 

-27 

1.04 

.81 

.76 

2.06 

2.78 

.28 

2.27 

.94 

1.36 

.31 

2.78 

74 

.10 

1.15 

1.69 

1.74 

1.05 

.71 

.23 

1.68 

2.92 

1.72 

.55 

.63 

2.92 

75 

.93 

.76 

.35 

.65 

3.37 

1.63 

2.82 

.56 

1.97 

.74 

.95 

.79 

3.37 

76 

TRACE 

.22 

1.42 

2.04 

.59 

1.43 

1.51 

.65 

1.92 

1.46 

,11 

.39 

2.04 

77 

.60 

1.44 

.62 

1.12 

3.26 

1.64 

.77 

1.80 

.35 

1.22 

1.05 

.02 

3.26 

78 

.24 

.75 

1.35 

.37 

5.01 

1.46 

.72 

2.17 

.43 

.15 

1.00 

.53 

5.01 

79 

1.10 

2.18 

.80 

2.05 

1.45 

1.62 

.98 

.73 

.36 

.13 

.93 

1.62 

2.18 

80 

1.29 

-57 

.27 

.52 

2.18 

.63 

.00 

.68 

.74 

.39 

.32 

1.83 

2.18 

81 

.19 

,39 

.83 

.67 

1.15 

2.16 

2.28 

1.30 

1.38 

3.29 

.85 

.02 

3.29 

82 

.81 

.33 

.92 

1.02 

3.09 

1.37 

1.68 

.65 

3.55 

.44 

1.63 

.59 

3.55 

83 

1.76 

1.96 

.12 

.71 

1.34 

.60 

.06 

1.74 

.18 

5.31 

.35 

.52 

5.31 

84 

.02 

.44 

1.90 

.42 

.23 

.97 

.11 

.35 

1.30 

1.56 

2.66 

3.02 

3.02 

85 

.38 

1.77 

1.38 

1.86 

2.71 

2.86 

.88 

1.60 

2.18 

1.81 

1.03 

.14 

2.86 

86 

.00 

.52 

.65 

.83 

1.30 

2.12 

.17 

.68 

2.76 

3.40 

1.93 

.33 

3.40 

87 

1.45 

1.48 

.94 

.05 

4.98 

2.00 

.55 

.77 

1.56 

1.88 

.40 

1.66 

4.98 

88 

1.35 

.17 

2.31 

.93 

.33 

.68 

.65 

.81 

1.90 

.89 

.37 

.38 

2.31 

89 

.46 

1.16 

1.16 

.06 

2.22 

2.30 

.22 

.67 

1.39 

.50 

TRACK 

.03 

2.30 

90 

1.28 

1.22 

1.50 

1.85 

1.49 

l.OO 

2.14 

1.43 

.72 

.69 

1.10 

.44 

2.14 

91 

.61 

TRACE 

.91 

1.42 

3.35 

1.66 

1.57 

1.56 

2,16 

2.71 

3.35* 

ORBATBST 

2.11 

2.18 

2.42 

2.55 

6.94 

4.15 

3.54 

2.31 

3,83 

7.33 

2.66 

3.02 

7.33 

TOTAI,  OBS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1519 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18275 

THE  GREATEST  VALUE  OF  7.33  OCCURRED  OH  10/22/53 


NOTE;  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER: 

:  723550 

STATION 

LST  TO 

NAME:  FCNTT  SILL 

IfTC:  *06 

OK 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

4601-9110 

:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

87.0 

87.7 

95.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.5 

90.7 

96.5 

TRACE 

8.8 

7.9 

3.2 

.1 

.1 

2.6 

7.0 

2.4 

0.1-0. 4 

.8 

.8 

.4 

.3 

.4 

.2 

0.5-1. 4 

1.4 

1.8 

.4 

.4 

.9 

.4 

1.5-2. 4 

.7 

.8 

.1 

.1 

.3 

.2 

2.5-3. 4 

.5 

.6 

.3 

.5 

.2 

3. 5-4. 4 

.4 

.2 

.1 

.1 

.1 

4.5-0.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

6.5-10.4 

.1 

.1 

.0 

10.5-15.4 

.1 

.0 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DATS  WITH 

NBAS  AMTS 

4.2 

4.4 

1.3 

.9 

2.3 

1.1 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

1426 

1299 

1426 

1380 

1426 

1380 

1426 

1425 

1380 

1426 

1350 

1392 

16736 

B  -  3 
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OFSBATIHG  LOCATION  TOTAL  HOfTTHLY  SHO/tTALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFBTAC,  AfflEVILLE  RC  FROM  SUWiARY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  RUKBER:  723550  STATION  NAME:  fqPT  SILL  OR 

LST  TO  UTC;  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 
MONTH;  ALL  HOURS;  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

HAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

1.0 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.4 

47 

5-3 

TRACE 

.5 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

6.6 

48 

2.2 

2.7 

6.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

11.3 

49 

14.7 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

14.7 

so 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

51 

TRACE 

5.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

TRACE 

6.1 

52 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

53 

3.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

54 

3.1 

.0 

.5 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

6.6 

55 

4.5 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

4,5 

56 

TRACE 

5.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.4 

57 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

1.4 

58 

.4 

4.2 

9.8 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

9.2 

24.7 

59 

2.0 

3.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

5.5 

60 

7.1 

3.9 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.8 

17.5 

61 

2.8 

5.0 

TRACE 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

8.5 

62 

2.1 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.2 

7.3 

63 

.2 

2.4 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.6 

64 

TRACE 

TRACE 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.3 

65 

.6 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

66 

8.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

8.8 

67 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

1.0 

68 

TRACE 

10.4 

7.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

18.4 

69 

-0 

1.0 

4.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

11.7 

70 

TRACE 

.0 

TRACE 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

71 

TRACE 

2.2 

1.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.1 

6.4 

72 

TRACE 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.4 

3.9 

73 

5.5 

3.2 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

8.7 

74 

1.9 

TRACE 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.5 

4.5 

75 

TRACE 

2.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.0 

9.2 

76 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

TRACE 

.7 

77 

11.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

11.6 

78 

2.5 

11.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

15.0 

79 

7-9 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

11.0 

80 

TRACE 

1.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

1 
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OraUTIMG  LOCATIOH  'A' 
USAFKEAC,  ASBEVILLB  RC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 


LST  TO  UTC 

:  406 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

JAil 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

KOV 

DEC 

ANNUA] 

Cl 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

82 

.0 

3.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.5 

83 

5.8 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.8 

84 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

4.4 

85 

4.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

6.0 

86 

.0 

8.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

8.5 

87 

5.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.4 

10.4 

88 

12.0 

.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

12.7 

89 

5.0 

nUikCE 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

7.4 

90 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.8 

.8 

91 

TRACE 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE* 

LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

GREAlSSr 

14.7 

11.4 

9.8 

TRACE 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.2 

9.2 

24.7 

HBMI 

2.6 

2.0 

.6 

TRACE 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

.2 

1.2 

6.9 

MBDIAH 

.5 

.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.1 

SD 

3.664 

2.772 

2.074 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.512 

2.169 

5.463 

TOraL  OBS 

1426 

1299 

1426 

1380 

1426 

1380 

1426 

1425 

1380 

1426 

1350 

1392 

16736 

THE  GREATEST  VALUE  OF  14.7  OCCURRED  ON  01/49 

NOTE:  »THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRATIII6  LOCATIOH 
USAFEIAC,  ASHBVILLB  HC 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUmARY  OP  DAY  DATA 


STATIOIf  IflMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 


LST  TO  UTC 

:  406 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

1.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.5 

47 

3.2 

TRACS 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

3.2 

40 

1.3 

2.5 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.9 

49 

6.2 

TRACS 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.2 

50 

TRACS 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

51 

TRACE 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TRACE 

3.9 

52 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

53 

3.8 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

54 

2.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3.0 

55 

2.5 

TRACS 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.5 

56 

TRACE 

4.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.0 

57 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

1.4 

58 

.4 

3.0 

9.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3.3 

9.8 

59 

2.0 

1.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.0 

60 

5.7 

2.4 

1.7 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

5.7 

61 

2.5 

3.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.3 

62 

2.0 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.2 

3.2 

63 

.1 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.4 

64 

TRACE 

TRACE 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.3 

65 

.6 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

66 

4.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.0 

67 

.0 

TRACS 

TRACS 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

TRACE 

1.0 

1.0 

68 

TRACE 

5.0 

4.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

5.0 

69 

-0 

1.0 

3.2 

,0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

3.2 

70 

TRACE 

.0 

TRACS 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

71 

TRACS 

1.5 

1.1 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.1 

3.1 

72 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.4 

1.5 

73 

3.4 

1.9 

.0 

TRACE 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.4 

74 

1.0 

TRACE 

.3 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.5 

1.8 

75 

TRACS 

2.0 

1.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

o 

in 

5.0 

76 

TRACS 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TRACE 

.5 

77 

8.0 

TRACS 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

8.0 

78 

1.0 

3.9 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3.9 

79 

4.5 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.5 

80 

TRACE 

1.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

1.5 

B  -  3  -  3A 
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OPKRKrillG  UXATIOH  'A' 
nSAFRAC,  ASBEVILLB  HC 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCBES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOH  HimBBR: 


STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUJ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.8 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

TRACE 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.2 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.4 

5.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

11.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

4.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.8 

.8 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE' 

.0  .0  TRACE  1.8  5.0  11.0 


TOTAL  OBS  I  1426  1299  1426  1380  1426  1380  1426  1425  1380  1426  1350  1392  16736 


THE  GREMTEST  VALUE  OF  11.0  OCCURRED  OR  01/06/88 


ROTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OB  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  3B 
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OPERI^TIIIG  LOCKTIOH  'A' 
USAFBTAC^  ASHBVILLB  IIC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
FROH  SUIMARY  OF  DAY  DATA 


SlXnOII  HUMBER:  723550 

STATION 

LiT  TO  1 

NAME:  FORT  SILL 

UTC:  *06 

OR 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  ALL  HOURS 

3909-4206 

:  AJ^L 

o 

CO 

1 

9110 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

86.5 

89.8 

97,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.4 

97.3 

TRACE 

5.4 

4.2 

1.0 

.1 

.5 

3.6 

1.2 

1 

2.9 

2.1 

.6 

.3 

.7 

.5 

2 

1.7 

1.8 

,1 

.1 

.5 

.4 

3 

1.4 

1.2 

.1 

.3 

.2 

4-6 

1.7 

.9 

.3 

.5 

.3 

7-12 

.5 

.0 

13-24 

25-36 

37-48 

48-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 

MBAS  AKTS 

8.2 

6.0 

1.1 

.3 

1.9 

1.4 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

1545 

1406 

1549 

1500 

1550 

1500 

1519 

1549 

1530 

1580 

1499 

1546 

18273 

B  -  4  -  1 
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OPERKTUIG  lACATIOR  'A' 
USAFBTAC,  ASHBYILLB  IK 

SIKTIOII  HUMBER:  723550 


EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUHTS  IN  INCHES 
FR31  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  OTC;  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


3  0 

0  TRACE 
3  4 

5  0 

0  0 


TRACE  4 

0  TRACE 

4  TRACE 

1  0 

5  0 


B  -  4  -  2A 
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OPBRATIIIG  UJCKTIOn  'A'  EXTREME  DAILY  SNCM  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUtWARY  OF  DAY  DATA 


STATIOII  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO  UTC 

:  406 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

71 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

3 

3 

72 

TRACE 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

TRACE 

2 

73 

4 

1 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

74 

TRACS 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TRACE 

1 

75 

0 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

3 

3 

76 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

77 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

78 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

79 

2 

3 

0 

0 

0 

■1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

eo 

TRACE 

2 

0 

0 

0 

H 

■1 

0 

0 

0 

TRACE 

0 

2 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

0 

2 

TRACS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

2 

83 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

84 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

85 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

86 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

87 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

88 

12 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

12 

89 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

5 

90 

0 

TRACS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

91 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE* 

qUBUCTBST 

12 

5 

5 

TRACE 

■ 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

12* 

TOTAL  OBS 

1545 

1406 

1549 

1500 

1550 

1500 

1519 

1549 

1530 

1580 

1499 

1546 

18273 

THE  OREATEST  VALUE  OF 

12 

OCCURRED  ON 

01/07/88 

s 

•THE  VALUE  IS  BASED  OH  A 

MONTH  WllB 

LESS 

THAN  90% 

OF  THE 

DATA  AVAILABLE 

FOR  THE 

MONTH 

B  -  4  -  2B 
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OPSRATIIVO  lOCATIdl  *A' 
USAFRCAC,  ASBEVILLB  HC 


FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNON->YEAR 
FPOH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STffflOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  4901-5206 


SNOW- YEAR: 

1  AUG  -  31  JUL 

SRGW-TKMl 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SHOW  DEPTB 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNGfWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

48  - 

49 

JAII  09 

JAR  10 

JAN  11 

MAR  09 

JAN  28 

FEB  08 

49  - 

50 

DEC  21 

MAR  12 

50  - 

51 

DEC  05 

FEB  13 

FEB  14 

FEB  15 

FEB  15 

FEB  17 

51  - 

52 

NOV  01 

NGV  01 

NOV  02 

FEB  25 

NOV  05 

NOV  02 

NEDIAR-DKrS  DEC  13  JAN  10  JAN  11  MAR  03  JAN  28  FEB  08 
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g;  g;  g;  g; 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
M  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRRRKRARJR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTrrrTT 

TTTTTTTrrr 

“TP 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


cccccc 
cccccccc 
cc  cc 

cc 
cc 
cc 
cc 

cc  cc 

cccccccc 
cccccc 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SUMURIES 


PEAK  HIHDS. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROH  SUfMARY  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARB  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
HEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUWIARIZED  BY  MONTH  FOR  BACH  YEAR  FCm  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  IHB  ABSOLUTE 
PEAK  HIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  HHICR  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  HITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  HINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUFMARIZED  BY  MONTH,  TOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  HIND  SPEED  GROUPS.  TRi:  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  HINDS.  IF  THE  PEAK  HIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  'CALM,'  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  *1-4  KNOT*  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  CfflSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUFMARY 

Accotnrr  for  a  peak  hind  being  recorded  for  bach  day  of  each  month. 

HIND  DIRECTION  VS  HIND  SPEED — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUWIARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOHS: 

-  BY  EIGHT  a-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COFffilNED). 

-  BY  TSAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (PDF)  FOR  ELEVEN  HIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  IHCREMBHTS.  'CALM*  ARD  'VARIABLE'  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,H)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  KEANS,  AND  MEDIANS  FOR  BACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELCW  BACH  SUFWARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILING/VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WREN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  FlUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CCNOITION  IS  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  TRAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  (OSOO  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS) . 


COnVBRSION:  1  mOT  -  .514791  METERS  PER  SECOND 


C  -  1  -  2 
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OraViTIlfG  hOCKTlOtt  *A* 
USAFBIKC,  ASHBVILLB  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SIATIOII  mJHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC;  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  5209-5210,5305-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

52 

NE  * 

37 

NNE 

47 

NNE*47 

53 

S  *44 

SW 

47 

RB 

33 

W 

48 

NE 

42 

NE 

40 

S 

54 

NW 

53 

S  *54 

54 

N 

52 

RW 

52 

ssw 

54 

SSB 

65 

RW 

75 

SSB 

55 

N 

58 

SSB 

43 

SE 

44 

S 

69 

SSW 

41 

N 

49 

NW  75 

55 

N 

53 

R 

61 

R 

63 

SSB 

55 

RW 

57 

SB 

61 

S 

42 

WSW 

60 

ENB 

42 

NNE 

45 

NNB 

58 

W 

45 

N  63 

56 

NNB 

38 

RW 

61 

HKE 

56 

W 

51 

SW 

46 

R 

40 

NW 

48 

SE 

40 

SSW 

40 

S 

41 

H 

46 

NW 

38 

NW  61 

57 

H 

38 

RB 

44 

RW 

41 

SB 

48 

WSW 

55 

R 

43 

S 

27 

SSW 

47 

SSW 

74 

W 

50 

NNW 

51 

NNE*46 

SSW*74 

58 

n  * 

38 

SSW*37 

RRB 

37 

RRW 

57 

ssw 

46 

ore 

52 

WSW 

53 

ENB 

32 

NB 

44 

SSW 

40 

NNE 

43 

NE 

38 

NNW*57 

59 

NHW 

42 

WSW 

55 

R 

62 

WRW 

49 

w  * 

63 

SSW*43 

NRB 

47 

NNB 

45 

SB 

31 

N 

40 

NNW 

44 

NNW 

30 

W  *63 

60 

W8W 

44 

sw 

43 

WRW 

42 

WRW 

53 

SSB 

43 

WRW 

50 

R 

50 

N 

40 

W 

32 

SW 

43 

N 

43 

NNW*4e 

WNW*53 

61 

R 

48 

IfRB 

35 

WRW 

46 

RRW 

46 

RNE 

49 

R 

44 

ESB 

34 

N 

45 

N 

43 

SSB 

36 

NNW 

38 

N 

42 

NNE  49 

62 

N 

43 

R 

43 

SW 

40 

S 

36 

w 

64 

W 

48 

SSB 

40 

W 

25 

NNB 

32 

NNE 

34 

NNW 

35 

N  * 

41 

W  *64 

63 

H 

41 

iniB 

41 

N 

36 

SSB 

35 

SB 

39 

R 

45 

N 

35 

N  *37 

N  * 

37 

N 

37 

N  *43 

NNW*43 

N  *45 

64 

Nmr*4i 

WRW*42 

RRW*38 

RRW*60 

SSW*  57 

S  *35 

ESB*42 

N 

39 

NNB 

38 

S  ^ 

39 

N 

37 

N 

35 

NNW*60 

65 

n  *41 

R 

52 

R 

36 

tmw 

37 

S 

47 

SSW 

57 

N 

34 

W  * 

54 

N 

37 

NNE 

34 

W 

48 

NW  * 

35 

SSW*57 

66 

8  *33 

S 

‘37 

RW 

53 

SSB 

44 

R 

41 

W 

70 

ESB 

27 

NW 

49 

N 

48 

WNW 

36 

N 

39 

N 

40 

W  *70 

67 

wsw 

44 

R 

43 

R 

44 

w 

64 

R 

42 

sw 

42 

WRW 

39 

N 

30 

ENB 

33 

NNB*  37 

S 

>26 

NW 

38 

W  *64 

68 

R 

40 

R 

46 

R 

45 

H 

44 

WSW 

56 

R 

70 

36/ 

39 

36/ 

30 

27/ 

48 

18/ 

37 

34/ 

39 

23/ 

46 

N  70 

69 

36/ 

45 

24/ 

40 

33/ 

40 

18/ 

39 

20/ 

42 

01/ 

32 

17/ 

27 

29/ 

40 

31/ 

42 

34/ 

32 

35/ 

34 

31/ 

39 

36/  45 

70 

36/ 

37 

36/ 

37 

35/ 

42 

19/ 

44 

17/ 

29 

18/ 

39 

18/ 

29 

19/ 

30 

34/ 

31 

32/ 

31 

35/ 

39 

35/ 

36 

19/  44 

71 

34/ 

36 

33/ 

38 

36/ 

40 

02/ 

46 

36/ 

42 

33/ 

32 

35/ 

29 

21/ 

26 

01/ 

33 

28/ 

28 

01/ 

31 

36/ 

35 

02/  46 

72 

36/ 

36 

36/ 

36 

35/ 

36 

36/ 

42 

33/ 

30 

33/ 

29 

07/ 

35 

01/ 

37 

36/ 

32 

36/ 

33 

31/ 

38 

36/ 

44 

36/  44 

73 

34/ 

49 

36/ 

42 

19/ 

42 

29/ 

38 

31/ 

47 

29/ 

54 

16/ 

52 

34/ 

32 

01/ 

48 

17/ 

33 

14/ 

35 

35/ 

42 

29/  54 

74 

36/ 

38 

36/ 

43 

01/ 

38 

17/ 

52 

24/ 

45 

35/ 

35 

18/ 

33 

01/ 

45 

10/ 

41 

02/ 

36 

01/ 

38 

34/ 

40 

17/  52 

75 

01/ 

54 

01/ 

41 

26/ 

36 

15/ 

40 

26/ 

50 

01/ 

49 

32/ 

36 

14/ 

31 

36/ 

34 

20/ 

31 

29/ 

43 

02/ 

36 

01/  54 

76 

35/ 

53 

35/ 

51 

35/ 

40 

16/ 

46 

27/ 

50 

18/ 

37 

29/ 

45 

11/ 

30 

16/ 

33 

02/ 

36 

02/ 

39 

02/ 

46 

35/  53 

77 

02/ 

53 

26/ 

46 

29/ 

48 

33/ 

36 

14/ 

50 

01/ 

38 

03/ 

47 

27/ 

32 

32/ 

40 

01/ 

40 

34/ 

41 

24/ 

49 

02/  53 

78 

01/ 

44 

35/ 

43 

36/ 

39 

15/ 

47 

02/ 

55 

28/ 

32 

26/ 

36 

23/ 

34 

15/ 

36 

03/ 

39 

02/ 

32 

01/ 

34 

02/  55 

79 

36/ 

45 

01/ 

45 

34/ 

42 

21/ 

37 

36/ 

35 

27/ 

38 

19/ 

27 

33/ 

41 

01/ 

27 

01/ 

49 

35/ 

35 

01/ 

47 

01/  49 

SO 

01/ 

45 

36/ 

42 

01/ 

44 

31/ 

52 

15/ 

38 

29/ 

56 

21/ 

29 

17/ 

74 

05/ 

39 

01/ 

38 

01/ 

32 

01/ 

44 

17/  74 

81 

36/ 

36 

36/ 

43 

35/ 

44 

22/ 

38 

28/ 

58 

18/ 

38 

02/ 

27 

02/ 

38 

31/ 

36 

16/ 

36 

01/ 

41 

36/ 

36 

28/  58 

82 

27/ 

48 

01/ 

36 

02/ 

45 

28/ 

51 

35/ 

72 

19/ 

30 

16/ 

31 

31/ 

41 

18/ 

35 

01/ 

38 

36/ 

48 

01/ 

36 

35/  72 

83 

01/ 

40 

35/ 

37 

36/ 

37 

36/ 

58 

27/ 

48 

21/ 

42 

13/ 

29 

12/ 

31 

01/ 

48 

18/ 

37 

34/ 

49 

34/ 

42 

36/  58 

84 

36/ 

40 

36/ 

55 

16/ 

37 

24/ 

50 

36/ 

40 

17/ 

43 

21/ 

29 

06/ 

30 

01/ 

38 

26/ 

46 

34/ 

41 

01/ 

43 

36/  55 

85 

01/ 

62 

01/ 

36 

07/ 

35 

29/ 

45 

36/ 

43 

01/ 

37 

18/ 

34 

03/ 

49 

18/ 

47 

02/ 

38 

36/ 

35 

03/ 

35 

01/  62 
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OPERKTinC  lOCATICR  'A' 
USAFBCAC,  ASBBVIUf  RC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUHKARF  OF  DAY  DATA 


SXKnOH  NUMBER:  723550  STS^TIOH  NAME:  FORT  SILL  OR 

LSI  TO  OTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  5209-5210,5305-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

86 

03/ 

34 

36/ 

39 

25/ 

40 

36/ 

45 

34/ 

41 

04/ 

39 

02/ 

49 

36/ 

47 

15/ 

42 

36/ 

39 

02/ 

40 

32/ 

31 

02/  49 

87 

33/ 

35 

26/ 

37 

34/ 

38 

03/ 

42 

18/ 

38 

36/ 

40 

02/ 

40 

27/ 

36 

30/ 

35 

03/ 

34 

02/ 

34 

01/ 

33 

03/  42 

66 

33/ 

33 

01/ 

40 

01/ 

36 

35/ 

36 

15/ 

33 

36/ 

37 

30/ 

32 

18/ 

40 

30/ 

42 

03/ 

33 

28/ 

49 

03/ 

35 

28/  49 

89 

26/ 

36 

36/ 

34 

36/ 

45 

18/ 

39 

33/ 

41 

32/ 

52 

33/ 

28 

20/ 

27 

29/ 

41 

18/ 

45 

02/ 

39 

02/ 

42 

32/  52 

90 

03/ 

34 

33/ 

36 

30/ 

49 

34/ 

SO 

14/ 

37 

18/ 

44 

03/ 

30 

05/ 

42 

11/ 

31 

35/ 

32 

35/ 

39 

35/ 

35 

34/  50 

91 

36/ 

41 

22/ 

35 

23/ 

42 

36/ 

36 

30/ 

40 

07/ 

40 

05/ 

30 

02/ 

42 

01/ 

35 

34/ 

31 

23/*42 

SRERIBST  I  01/  62  R  61  R  63  SSB  65  RW  75  W  70  R  58  17/  74  5SW  74  S  69  NNE  58  NW  53  NW  75 


TOnL  OBS  I  1150  1040  1161  1124  1161  1149  1185  1186  1169  1215  1108  1150  13798 


THE  PEAK  WIND  OF  75  FROM  RW  OCCURRED  OH  05/23/54 

ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  TRAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
$THE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATIIIG  LOCATIOH  'A'  PERCEIfrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  DAILY  PEAK  WINDS 

USAFEIAC,  ASaSVlLLB  NC  FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  5209-5210,5305-9110 


LSI  TO  UTC: 

♦06 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

HDNTfl 

CALH-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

GE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAR 

.1 

3.0 

15.2 

23.2 

22.8 

16.7 

10.5 

4.3 

3.7 

.5 

.0 

22.2 

21.0 

1150 

rsB 

.0 

1.7 

12.4 

20.6 

2J-5 

28.8 

12-0 

6.3 

3.9 

.8 

.0 

23.6 

23.0 

1040 

HAR 

.0 

.6 

7.5 

18.3 

22.3 

21.9 

14.0 

8.6 

5.6 

1-1 

.0 

25.6 

25.0 

1161 

APR 

.0 

.4 

7.7 

17.6 

23.8 

21.3 

14.4 

7.3 

6.0 

1.3 

.1 

25.6 

25.0 

1124 

MAT 

.0 

1.1 

10.9 

20.5 

26.5 

20.2 

10.6 

4.9 

3.6 

1.5 

.2 

23.0 

23.0 

1161 

JUW 

.0 

1.7 

13.1 

25.6 

24.3 

19.5 

7.8 

3.8 

3.0 

.9 

.2 

22.5 

2>.0 

1149 

JUL 

.0 

.9 

13.2 

32.7 

30.5 

14.4 

5.0 

1.7 

1.4 

.3 

.0 

20.7 

20.0 

1185 

AUO 

.0 

2.4 

17.5 

32.4 

27.4 

11.1 

5.2 

1.6 

1.9 

.3 

.1 

20.0 

19.0 

1186 

8KP 

.2 

4.1 

19.4 

27.4 

23.5 

13.8 

6.5 

3.2 

1.9 

.0 

.1 

20.2 

19.0 

1169 

OCT 

.1 

4.0 

15.9 

25.9 

23.9 

16.1 

8.6 

3.5 

1.7 

.2 

.1 

21.2 

20.0 

1215 

Hcrv 

.0 

3.1 

16.8 

21.9 

22.0 

18.3 

9.8 

5.2 

2.5 

.3 

.0 

22.0 

21.0 

1108 

OBC 

.0 

2.9 

16.9 

22.0 

20.9 

16.2 

10.3 

4.9 

3.6 

.2 

.0 

22.0 

21.0 

1150 

ANNUAL 

.0 

2.2 

14.1 

24. i 

24.3 

17.3 

9.5 

4.6 

3.2 

.6 

.1 

22.4 

21.0 

13798 
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OPERATIHG  LOCATIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT -i  .*  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OE  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


OIRBCnOU 

(DBCREBS) 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH:  JAN  HOURS 

:  00-02 

1  -* 

5-9 

WIKD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.1 

7.1 

6.2 

2.7  .3 

23.4 

8.2 

8.0 

020-040 

2.7 

5.1 

2.9 

1.2  .5  .3  .2 

12.9 

9.7 

8.0 

050-070 

.9 

.5 

.3 

.1 

1.8 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

.8 

.2 

1.0 

3.8 

3.0 

110-130 

1.3 

.8 

.3 

2.4 

5.0 

4.0 

140-160 

2.4 

2.5 

1.4 

.4 

6.7 

7.0 

6.5 

(8)  170-190 

3.7 

4.6 

1.8 

.3 

10.4 

6.8 

7.0 

200-220 

2.2 

1.4 

.6 

.1 

4.3 

5.6 

4.5 

230-250 

3.3 

.5 

3.9 

3.0 

2.0 

(N)  260-280 

1.1 

.9 

1.9 

4.0 

4.0 

290-310 

.6 

.6 

.1 

1.4 

5.5 

5.0 

320-340 

2.2 

1.4 

1.4 

.3  ,2  .1 

5.6 

7.8 

6.5 

VARIABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.3 

//////////// 

TOTALS 

1  28.3 

25.6 

15.0 

5.1  1.0  .4  .2 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUKBBR  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OFERAT11I6  LOCATIOII  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.6 

9,5 

6.6 

3.9 

1.5 

.3 

.1 

29.5 

9.3 

8.0 

020-040 

1.8 

4.5 

2.4 

.5 

.6 

.2 

.2 

10.3 

9.8 

8.0 

050-070 

.3 

.4 

.1 

.1 

1.0 

7.7 

6.0 

(B)  080-100 

.2 

.2 

.4 

5,0 

5.0 

110-130 

.5 

.9 

1.4 

8.5 

10.0 

140-160 

3.7 

2.0 

1.5 

.1 

7.3 

6.1 

4.5 

(S)  170-190 

3.0 

3.3 

1.9 

.1 

8.4 

6,7 

6.0 

200-320 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

5.1 

4.5 

4.0 

230-250 

2.4 

1.2 

.3 

3.9 

4.3 

3.5 

(M)  260-280 

1.2 

1.0 

.1 

2.3 

5.0 

4.0 

290-310 

.8 

.1 

.1 

1.0 

4.9 

4.0 

320-340 

1.5 

2.3 

1.7 

.4 

5.9 

8.1 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.7 

//////////// 

TOriUiS 

26.3 

25.6 

15.9 

5.3 

2.2 

.5 

.3 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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0PBRATIH6  UX!ATIOII  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRECnCH  1 
(DBO^SBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.8 

9.8 

7.6 

4.5  1.2 

.3  .2 

30.4 

9.6 

8.0 

020-040 

3.1 

3.4 

3.1 

1.1  -6 

.3  .2 

11.9 

9.8 

8.0 

050-070 

.5 

.6 

.1 

1.3 

4.9 

5.5 

(B)  080-100 

.2 

.3 

.5 

5.2 

5.0 

110-130 

.3 

.1 

.3 

.1 

,9 

7.4 

7.5 

140-160 

2.9 

2.6 

1.6 

.2  .1 

7.4 

6.9 

7.0 

(8)  170-190 

4.1 

4.0 

1.7 

.1 

9.: 

6.1 

6.0 

200-220 

1.9 

1.3 

.1 

.2 

3.5 

5.1 

4.0 

230-250 

3.3 

.9 

4.2 

3.6 

4.0 

(H)  260-280 

1.2 

1.0 

.1 

2.3 

4.7 

3.0 

290-310 

.4 

.1 

.4 

1.0 

6.1 

6.0 

320-340 

1.0 

1.9 

2.0 

.5 

5.5 

8.9 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.2 

//////////// 

TCTALS 

1  25.7 

26.0 

17.0 

6.7  1.9 

.6  .4 

100.0 

6.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  930 
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OPBIWnifG  LOCATION  "A”  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIACf  ASHEVILLE  RC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mJHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.2 

5.7 

9.9 

5.4 

1.4 

.4 

.1 

26.1 

11.5 

11.0 

020-040 

2.2 

3.5 

5.5 

2.6 

1.2 

.1 

15.1 

11.1 

10.0 

050-070 

.3 

.8 

.8 

.2 

2.0 

8.9 

9.0 

(B)  080-100 

.3 

.5 

.5 

1.4 

7.2 

7.0 

110-130 

.5 

.2 

.2 

1.0 

5.6 

2.0 

140-160 

1.5 

3.0 

2.0 

1.1 

.1 

7.7 

8.8 

8.0 

(8)  170-190 

2.5 

4.9 

3.3 

.6 

.2 

11.6 

8.3 

8.0 

200-220 

3.3 

4.3 

2.5 

.3 

.1 

10.5 

7.1 

6.5 

230-250 

2.0 

3.2 

.9 

6.1 

6.2 

6.0 

(H)  260-280 

1.1 

1.0 

.4 

2.5 

5.6 

5.0 

290-310 

.6 

.8 

.3 

1.7 

6.0 

5.5 

320-340 

1.0 

1.5 

1.5 

.8 

.1 

4.8 

9.2 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOIALS 

18.5 

29.4 

27.8 

11.0 

3.1 

.5 

.1 

100.0 

8.5 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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oramnHs  locatioh  pSRCsivrAGB  frbqubrcy  of  occuRRsrrcg  surface  laND  direction  versus  wind  speed 

USAFEIAC,  ASaSVlLLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STKnoil  RUmER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OfC  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TD  UTC:  *  6  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOII  1 
(raOREBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(M)  350-010 

6.7 

8.3 

5.6 

2.0 

.4 

24.1 

12.3 

12.0 

020-040 

H 

3.8 

4.5 

3.4 

1.1 

14.1 

11.7 

12.0 

050-070 

B 

1.0 

1.2 

3.1 

7.5 

8.0 

(B)  080-100 

.3 

.1 

.2 

.6 

5.5 

5.0 

110-130 

.5 

.4 

1.4 

6.8 

8.0 

140-160 

1.9 

2.0 

1.8 

.2 

6.8 

10.9 

10.0 

(8)  170-190 

4.6 

4.2 

1.5 

.2 

12.0 

9.6 

9.0 

200-220 

5.9 

6.7 

1.8 

.3 

16.6 

9.8 

10.0 

230-250 

2.9 

2.8 

.5 

8.1 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

.3 

.3 

.3 

.3 

1.9 

9.9 

8.5 

290-310 

.8 

.4 

.1 

1.6 

8.1 

9.0 

320-340 

D 

1.4 

2.2 

1.3 

.3 

6.5 

10.5 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

Tormi.s 

13.2 

29.9 

33.2 

16.3 

4.4 

.4 

100.0 

10.1 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  5 
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OPEIUmilO  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVZLLB  HC 


PERCENTA6B  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  *  6  HONTH:  JAN  HOURS:  15>17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRECTIOR  1 
(OBGRBBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

1.9 

5.2 

6.0 

6.1 

1.1 

.2 

.2 

20.8 

12.0 

12.0 

020-040 

1.9 

3.9 

6.5 

2.3 

.1 

.1 

14.7 

10.4 

11.0 

050-070 

1.6 

1.2 

1.0 

4.0 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

.9 

.9 

.3 

.1 

2.2 

6.0 

5.5 

110-130 

.8 

.6 

.3 

1.7 

6.4 

6.0 

140-160 

1.4 

2.3 

2.5 

1.5 

.1 

7.7 

9.8 

10.0 

(S)  170-190 

1.8 

4.8 

5.1 

2.5 

.8 

14.9 

10.2 

10.0 

300-220 

3.1 

4.7 

4.8 

1.1 

13.8 

8.5 

9.0 

230-350 

1.3 

2.8 

1.0 

5.1 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

1.1 

.6 

.5 

.1 

3.2 

9.1 

8.0 

290-310 

.5 

.8 

.9 

2.2 

7.8 

7.5 

320-340 

.9 

2.7 

2.0 

.9 

.1 

6.6 

9.6 

9.0 

VMUABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

TOEUS 

17.2 

31.0 

31.0 

15.0 

2.3 

.3 

.2 

100.0 

9.4 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  6 
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GPBWaillG  LOCATIGN  *A* 
OSAFSmC,  A5BSVIU.B  HC 


1 


SXKTIOII  NUMBER:  723S50 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JAN  HCURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.7 

6.8 

5.3 

2.7  .8  .4  .1  .2 

21.9 

9.4 

8.0 

020-040 

3.9 

5.9 

2.6 

1.0  .2 

13.5 

7.7 

7.0 

050-070 

1.5 

.5 

.2 

.1 

2.4 

5.0 

3.5 

(B)  080-100 

1.4 

1.0 

2.4 

4.5 

4.0 

110-130 

1.6 

1.5 

.4 

.1 

3.7 

5.6 

5.0 

140-160 

4.7 

3.2 

3.2 

.5 

11.7 

7.0 

6.0 

IS)  170-190 

4.3 

4.6 

3.9 

.4  .1 

13.3 

7.4 

7.0 

200-320 

2.0 

2.3 

1.2 

5.5 

6.4 

6.0 

230-350 

1.6 

.5 

2.2 

3.3 

2.0 

(W)  360-360 

.9 

.1 

1.0 

3.6 

4.0 

290-310 

.8 

1.0 

.4 

.2 

2.4 

7.2 

6.0 

330-340 

2.9 

1.1 

.6 

.3 

4.9 

5.8 

4.0 

VMUABU 

1 

CKUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.2 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

38.5 

17.8 

5.3  1.1  .4  .1  .2 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  7 
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0PERATI1I6  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CffiSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  l/TC:  ♦  6  MONIB:  JAN  HOURS:  21>23 


%nRD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.8 

9.5 

4.2 

2.6  1.2 

25.3 

8.1 

7.0 

020-040 

2.5 

4.5 

3.3 

1.0  .1  .1  .2 

11.7 

9.2 

8.0 

050-070 

.6 

.9 

.2 

1.7 

6.3 

7.0 

(S)  080-100 

.6 

.3 

1.0 

3.9 

3.0 

110-130 

1.3 

1.1 

.6 

.2 

3.2 

7.2 

6.5 

140-160 

2.6 

3.3 

2.4 

.6 

6.9 

7.8 

7.0 

(S)  170-190 

1.9 

4.6 

4.4 

.5  .1 

11.6 

8.8 

9.0 

200-220 

2.5 

2.2 

.9 

.1 

5.6 

5.7 

5.0 

230-250 

1.4 

.5 

.1 

2.0 

3.8 

2.0 

(W)  260-280 

1.4 

.8 

.1 

2.3 

4.6 

4.0 

290-310 

.4 

.4 

.3 

.3 

1.5 

8.6 

8.5 

320-340 

2.4 

1.6 

.8 

.3  .1 

5.2 

6.8 

5.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.0 

//////////// 

TCriALS 

25.4 

29.7 

17.2 

5.7  1.5  .1  .2 

100.0 

6.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  8 
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OPBRMTIIIO  LOCATIGM  *A"  PERCBUTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBCAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSLftVATIONS 

STATIOH  NUmBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  HDNTB:  JAN  HCURS:  ALL 


DIRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCMBS) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.2 

7.5 

6.8 

4.2 

1.2 

.3  .1  .0 

25.2 

10.0 

9.0 

020-040 

2.4 

4.3 

3.8 

1.6 

.6 

.1  .1  .0 

13.0 

10.0 

9.0 

050-070 

.9 

-7 

.5 

.1 

.0 

2.2 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

.6 

.4 

.1 

.0 

1.2 

5.3 

4.5 

110-130 

.8 

.6 

.4 

.1 

1.9 

6.4 

6.0 

140-160 

2.5 

2.6 

2.1 

.8 

.1 

e.o 

7.9 

7.0 

(8)  170-190 

2.8 

4.4 

3.3 

.8 

.2 

11.5 

8.1 

8.0 

2/0-220 

2.5 

2.9 

2.2 

.5 

.1 

8.1 

7.5 

7.0 

230-250 

2.2 

1.6 

.6 

.1 

4.4 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

.2 

.1 

.1 

2.2 

6.1 

5.0 

290-310 

■ 

■ 

.4 

.1 

1.6 

7.0 

6.0 

320-340 

B 

B 

1.5 

.6 

.1 

.0 

5.6 

8.5 

8.0 

VMUABLK 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.0 

inimnin 

TOTALS 

23.1 

28.1 

21.9 

9.0 

2.4 

.4  .2 

100.0 

7.3 

8.0 

TOTAL  NUKBER  OF 

OBSERVATIONS  7440 
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OPERATine  X^OCATIOIf  *A*  PCRCEinAGB  PREQOBffCY  OP  OCOmRENCE  SURFACE  VIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC^  ASBBVILLB  HC  FROH  HOURLY  C»SBRVAT10NS 

81AT10II  mJNBBR:  723550  STATION  HAKE;  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *■  6  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CATBCORT  A;  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  CB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOH 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

2.1 

7.7 

14.9 

9.4  3.4  1.0 

38.5 

12.8 

12.0 

020-040 

1.7 

5.5 

7.1 

2.2  .2 

16.8 

10.1 

10.0 

050-070 

1.0 

1.7 

1.1 

,1 

4.0 

7.7 

8.0 

(B)  080-100 

.7 

2.4 

.5 

3.6 

6.5 

6.0 

110-130 

1.0 

1.0 

1.6 

.2 

3.9 

6.4 

9.0 

140-160 

.6 

3.4 

4.6 

1.6  .2 

10.4 

10.9 

10.0 

(S)  170-190 

.7 

3.6 

3.5 

.4 

8.2 

9.1 

9.0 

200-320 

.6 

1.5 

.5 

2.6 

7.0 

8.0 

230-250 

.6 

.5 

1.1 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

.5 

.2 

1.4 

5.5 

5.0 

290-310 

.1 

-1 

.1 

.4 

10.3 

14.0 

320-340 

.7 

1.6 

1.2 

.2 

3.9 

7.9 

7.0 

vmaABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 

//////////// 

TOTALS 

10.4  29.4 

35.3 

14.2  3.8  1.0 

100.0 

10.0 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  805 

C  -  4  -  10 
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aPERKTIHG  LOCATIOM  *A*  PBRCQITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  m  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

ffEKTlOR  IfUHBER:  723550  STKTION  HAMS;  FORT  SILL  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  *  6  NONTB:  FBB  HOURS:  00-02 


DIRBcnOH  1 
(DBGSEBS)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.8 

8.7 

9.0  4.0  .7  .8 

31.1 

9.4 

8.0 

020-040 

1.4 

3-7 

4.3  1.5 

10.9 

9.6 

10.0 

050-070 

1.1 

1.2 

2.2 

4.9 

5.0 

(B)  080-100 

.7 

.7 

3.0 

3.0 

110-130 

1.4 

2.4 

-5 

4.3 

6.3 

6.0 

140-160 

2.5 

5.1 

2.4  .5 

10.4 

7.4 

6.5 

(S)  170-190 

3.3 

2.6 

2.1 

8.0 

6.4 

5.5 

200-220 

1.8 

1.1 

.7 

3.5 

5.4 

4.5 

230-250 

2.5 

.9 

3.4 

3.8 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

.2 

.8 

3.6 

4.0 

290-310 

.4 

.8 

.2 

1.4 

6.8 

7.5 

320-340 

2.2 

1.9 

.8  .1 

5.1 

5.9 

5.0 

VMUABLE 

auji 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.1 

//////////// 

TOnLS 

1  25.7 

28.6 

20.0  6.1  .7  .8 

100,0 

6.4 

7.0 

TOTAL  NUHBSR  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  11 
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OPEiWnilG  IX)CltT10H  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


FERCERTAGB  FREQOENCy  OF  OCCimRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOH  RUNBER:  723550  STATIOR  HAKE:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


DIFECTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

%nRD  SPEED  IR  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.0 

9.2 

8.3  4.6  .8  .7 

30.6 

9.6 

9.0 

020-040 

2.2 

3.2 

3.9  1.1 

10.4 

8.7 

9.0 

050-070 

1.1 

.5 

.1  .1 

1.8 

4.9 

4.0 

(B)  OBO-100 

.9 

.1 

1.5 

4.6 

3.0 

110-130 

1.9 

.6 

.6  .1 

3.2 

5.9 

4.0 

140-160 

3.2 

5.3 

1.7  .1 

10.3 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

2.0 

1.9 

1.2 

5.1 

6.4 

6.0 

200-220 

1.4 

2.0 

.2 

3.7 

5.7 

6.0 

230-250 

1.9 

1.5 

.2 

3.7 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

.5 

1.4 

3-8 

3.0 

290-310 

.5 

1.2 

1.7 

5.9 

6.5 

320-340 

2.2 

2.2 

.8  .7  .1  .1 

6.3 

8.0 

6.0 

VARIABLB 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.4 

//////////// 

TQTEALS 

1  25.2 

28.6 

17.1  6.6  1.0  .8 

100.0 

6.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  12 
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OPBRKriHO  LOCATIOH  *A* 
USKmrtC,  ASHEVILLE  NC 


PERCB1ITA6B  FREQUENCY  OF  OCCUPRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STRCriON  NUKBBR:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  06>08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH  1 
(DBGREBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

9.8 

9.7 

4.0 

.4 

.4 

31.9 

9.1 

8.0 

020-040 

H 

3.5 

4.8 

.9 

.1 

12.9 

8.3 

9.0 

050-070 

.6 

.2 

1.7 

5.4 

4.5 

(B)  080-100 

.8 

.1 

2.0 

4.7 

4.0 

110-130 

B 

1.1 

.2 

2.8 

4.8 

4.0 

140-160 

3.1 

5.1 

2.2 

.1 

10.5 

7.0 

7.0 

(8)  170-190 

2.0 

2.8 

1.5 

.1 

6.5 

7.0 

7.0 

200-220 

1.7 

.8 

2.5 

4.0 

4.0 

230-250 

.9 

.7 

.4 

2.0 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

.2 

.4 

.1 

1.5 

6.8 

4.0 

290-310 

.9 

.7 

.2 

.5 

2.4 

7.8 

6.5 

320-340 

2.6 

2.6 

.6 

.6 

6.4 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIif 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.9 

iiiimimi 

TOTALS 

26.5 

28.7 

20.2 

6.4 

-5 

.4 

100.0 

6.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  13 
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OmhTinG  LOCATIOR  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TAT1GII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  >  DEC  91 


LST  TO  UPC 

;  +  6 

MONTH:  FEB  HOURS 

:  09-11 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.8 

6.0 

11.1 

6.9 

1.2  .2 

28.3 

11.6 

12.0 

020-040 

2.0 

5.2 

3.9 

2.6 

.6  .1 

14.4 

10.1 

9.5 

050-070 

1.2 

1.5 

.1 

2.8 

5.3 

5.5 

(B)  080-100 

.7 

.2 

.9 

3.3 

2.5 

110-130 

1.7 

1.7 

.6 

.2 

4.1 

6.4 

5.0 

140-160 

1.5 

3.5 

2.8 

1.2 

.2 

9.3 

9.4 

9.0 

(S)  170-190 

2.0 

5.0 

5.4 

2.0 

.1 

14.5 

9.5 

10.0 

200-220 

1.1 

3.4 

2.1 

.2 

6.9 

8.0 

7.0 

230-250 

1.2 

1.8 

.7 

.1 

3.0 

7.0 

6.5 

(W)  260-280 

.1 

.9 

.1 

1.2 

6.9 

6.5 

290-310 

.5 

.1 

.7 

.1 

.1 

1.5 

10.2 

12.0 

320-340 

1.1 

2.2 

1.3 

1.1 

.7 

6.4 

10.5 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.B 

//////////// 

TOTALS 

1  15.9 

31,5 

28.8 

14.4 

2.9  .3 

100.0 

9.2 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CSSEKVATICHIS 

846 
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OPBRATIRG  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IIC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  o  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnON  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

IQI 

5.7 

10.8 

5.3 

2.1 

.2 

25.7 

12.4 

12.0 

020-040 

B 

3.3 

5.4 

2.7 

.4 

.2 

.1 

13.2 

11.6 

12.0 

050-070 

.8 

1.8 

.1 

2.7 

5.5 

5.0 

(B)  080-100 

.9 

.9 

.1 

2.0 

5.1 

6.0 

110-130 

.2 

1.1 

.1 

.1 

1.5 

7.1 

8.0 

140-160 

.9 

1.4 

3.2 

1.2 

.4 

7.1 

11.0 

11.0 

(8)  170-190 

2.0 

4.0 

7.0 

5.0 

.4 

18.3 

11.3 

:i2.o 

200-220 

1.4 

3.4 

3.8 

1.7 

.4 

10.6 

10.1 

10.0 

230-250 

.8 

2.2 

1.7 

.4 

5.1 

8.3 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

.7 

.4 

.2 

1.8 

7.8 

7.0 

290-310 

.9 

1.3 

.6 

.6 

3.4 

7.9 

7.0 

320-340 

.9 

1.2 

2.0 

1.3 

.4 

5.8 

11.3 

12.0 

VMtIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

TOTALS 

11.9 

27.0 

35-2 

18.5 

4.1 

.4 

.1 

100.0 

10.5 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OFEBAT1N6  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  ^  ^  HOIRLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IK  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

5-1 

11.1 

4.5 

1  .4 

.1 

.5 

24.2 

12.3 

12.0 

020-040 

.9 

3.9 

6.7 

3.0 

.5 

15.0 

11.1 

10.0 

050-070 

.6 

.9 

.5 

2.0 

6.6 

7.0 

(B)  080-100 

.9 

.8 

.4 

2.1 

6.1 

5.5 

110-130 

.8 

2.2 

.5 

.4 

3.9 

7.4 

7.0 

140-160 

.7 

2.0 

4.4 

1.4 

.2 

8.7 

10.9 

11.0 

(S)  170-190 

1.8 

3.9 

5.7 

4.4 

,5 

16.2 

11.2 

12.0 

200-220 

2.2 

3.0 

3.9 

1.4 

.1 

10.6 

9.4 

10.0 

230-250 

1.5 

1.9 

.9 

.1 

4.5 

6.5 

6.0 

(W)  2G0-280 

.8 

.8 

.8 

2.5 

7.9 

8.0 

290-310 

.2 

.8 

.7 

.1 

1.9 

8.7 

8.0 

320-340 

1 

1.1 

1.2 

2.4 

1.3 

.1 

.1 

6.1 

10.8 

12.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.1 

//////////// 

TOTALS 

13.0 

26.5 

38.0 

16.6 

2.8 

.2 

.5 

100.0 

10.3 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OPERATIilG  LOCATIOIf  *A”  PERCBIVTAGB  FPEQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFFEAC,  ASHEVILLE  IfC  FROM  HOURLY  OBSERVATICMS 

STKTIOII  HUMBER:  723550  CTATIOH  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCncif  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.1 

7.0 

7.3 

2.0 

1.3  .4 

.1 

22.2 

10.1 

9.5 

020-040 

2.6 

5-7 

6.0 

2.1 

.5 

16.9 

9.8 

10.0 

050-070 

1.9 

1.2 

.1 

3.2 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.2 

,4 

3.1 

5.5 

4.5 

110-130 

1.9 

1.9 

-5 

.2 

.1 

4.6 

6.6 

6.0 

140-160 

3.9 

5.4 

4.1 

1.1 

14.5 

7.9 

8.0 

(8)  170-190 

3.1 

5.8 

2.4 

.8 

.1 

12.2 

7.6 

8.0 

200-220 

2.4 

1.5 

.7 

4.6 

5.4 

4.0 

230-250 

1.1 

.4 

1.4 

3.5 

3.5 

(W)  260-280 

.9 

.1 

.1 

.1 

1.3 

4.7 

3.0 

290-310 

1.2 

.4 

.1 

.1 

1.8 

5.4 

4.0 

320-340 

2.6 

1.3 

1.5 

.1 

5.6 

6.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

mini  lint 

TOTALS 

27.2 

31.9 

23.2 

6.5 

2.0  .4 

.1 

100.0 

7,4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPBBKXinG  LOCATION  ”A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  IfPC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRBCTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.4 

7.9 

6.6 

2.7  .6  .4 

.2 

24.8 

9.1 

8.0 

020-040 

3.0 

3.5 

5.4 

2.2  .2 

14.4 

9.6 

10.0 

050-070 

1.3 

.7 

2.0 

4.6 

4.0 

(E)  oeo-100 

1.4 

.8 

.1 

2.4 

4.8 

4.0 

110-130 

1.8 

3.2 

.9 

.1 

6.0 

6.6 

6.0 

140-160 

3.3 

6.7 

3.2 

.6  .1 

13.9 

7.7 

7.0 

(S)  170-190 

2.6 

2.6 

1.9 

.4 

7.4 

7.1 

6.0 

200-220 

.9 

.7 

.9 

2.6 

6.6 

6.5 

230-250 

1.2 

.4 

1.5 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

.7 

.1 

.1 

.9 

4.3 

2.0 

290-310 

1.1 

.6 

.4 

2.0 

5.4 

.0 

320-340 

2.1 

1.7 

1,9 

.4 

6.0 

7.4 

7.0 

VMUABI.B 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.8 

iiiimimi 

TOTALS 

1  25.8 

28.9 

21.2 

6.6  .9  .4 

.2 

100.0 

6.7 

7.0 

rCTDU.  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERKTIHG  lACATIOn  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSTAC,  ASHBVIU.B  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

:  *  6 

MONTH:  FEB 

HOURS 

:  ALL 

DIRECnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64 

GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.9 

7.4 

9.2 

4.3 

1.1  .4  .1 

27.3 

10.4 

10.0 

020-040 

2.1 

4.0 

5.1 

2.0 

.3  ,0  .0 

13.5 

9.9 

10.0 

050-070 

1.1 

1.0 

.1 

.0 

2.3 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

1.0 

,7 

.1 

.0 

1.8 

5.0 

4.0 

110-130 

1.4 

1.8 

,5 

,1 

.0 

3.8 

6.4 

6.0 

140-160 

2.4 

4.3 

3.0 

.8 

.1 

10.6 

8.2 

B.O 

IS)  170-190 

2.3 

3.6 

3.4 

1.6 

.1 

11.0 

9.1 

9.0 

200-220 

1.6 

2.0 

1.6 

.4 

.1 

5.6 

7.9 

7.0 

230-250 

1.4 

1.2 

.5 

.1 

3.2 

5.9 

5.0 

(V)  260-280 

.7 

.5 

.2 

.1 

1.4 

6.1 

5.0 

290-310 

.7 

.7 

.4 

.2 

.0 

2.0 

7.3 

6.0 

320-340 

1.9 

1.8 

1.4 

.7 

.2  .0 

6.0 

8.4 

7.0 

VAIUABLB 

CAXN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

21.5 

29.0 

25.5 

10.3 

1.9  .4  .1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6768 
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C^ERATIIIG  hOCKTlOn  'A*  PERCQITAGB  FREQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFECAC,  ASBSVZLLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8THT1GH  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CKTBQORT  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITB  VISIBILITY  GB 
MID/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.1 

8.9 

20.7 

9.8  2.4  .2  .3 

45.4 

12.2 

12.0 

020-0") 

1.6 

6.3 

6.0 

4.1  .3  .1  .1 

18.5 

10.7 

10.0 

050-070 

1.2 

1.9 

.3 

3.4 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

.7 

,7 

.2 

1.6 

5.9 

6.0 

110-130 

.9 

3.5 

.6 

5.0 

6.9 

7.0 

140-160 

1.0 

4.0 

4.9 

.5 

10.3 

9.4 

10.0 

(S)  170-190 

.9 

2.0 

3.0 

1.0  .1 

6.9 

9.9 

10.0 

200-220 

.5 

.4 

.4 

1.3 

6.3 

B.O 

230-250 

.4 

.4 

.8 

4.5 

4.5 

(W)  260-280 

.2 

.1 

.3 

7.0 

3.0 

290-310 

.2 

.1 

.3 

5.0 

4.0 

320-340 

.6 

.9 

.5 

.7  .2 

2.9 

9-9 

8.0 

VMUABLE 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiinmmimniniiiiiiminimniiiniiiiiinmiiniiiminii  3.4 

mill  mill 

TOTALS 

11.3  29.1 

36.6 

16.2  3.0  .3  .4 

100.0 

10.3 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1009 
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OPBRKriHG  lOCKTIOH  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

ISAFEIAC,  ASBXV1U.B  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


NIRO  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH  1 
(DBGRBBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.2 

5.3 

1.9  1.3  .6 

21.3 

9.1 

8.0 

020-040 

3.2 

1.3 

1.5  .2  .1 

10.3 

8.0 

6.0 

050-070 

1.2 

.5 

-1 

3.5 

6.0 

5.0 

(B)  080-100 

.4 

-8 

3.2 

5.9 

3.5 

110-130 

3.0 

1.4 

.2 

6.7 

6.8 

6.5 

1  140-160 

3.8 

5.9 

3.3 

.5 

13.5 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

B 

4.1 

4.3 

.6 

10.8 

8.9 

9.0 

200-220 

B 

1.2 

.8 

.2 

4.1 

6.3 

5.0 

230-250 

B 

.3 

.1  .1 

2.5 

5.0 

4.0 

<W)  260-280 

.8 

.8 

.6 

.2 

2.4 

7.9 

7.0 

290-310 

B 

.5 

.4 

.3 

2.0 

8.2 

6.0 

320-340 

B 

1.1 

1.2 

1.1  .2 

4.8 

10.0 

10,0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////■///////A///////////////// 

14.8 

//////////// 

TOTALS 

28.8 

26.9 

20.0 

6.7  1.8  .7 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFSRATIIIG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mjHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH:  MAR  HOURS 

:  03-05 

DIRBCTIOR  1 
(DBGRKBS)  I 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3S0-010 

8.2 

7,0 

4.7 

4.8 

1.3  .5 

.1 

26.7 

9.4 

8.0 

020-040 

3.0 

3.1 

2.5 

.5 

.1 

9.2 

7.7 

7.0 

OSO-070 

1.2 

.6 

.4 

.1 

.1 

2.5 

6.9 

5.0 

(B)  080-100 

1.0 

1.0 

.4 

2.4 

6.3 

6.5 

110-130 

2.0 

1.7 

1.0 

4.7 

6.2 

6.0 

140-160 

2.8 

6.5 

3.4 

.3 

13.0 

7.4 

7.0 

(8)  170-190 

2.9 

3.7 

2.7 

.4 

9.7 

7.5 

7.0 

200-220 

1.5 

.9 

.4 

2.8 

4.8 

3.5 

230-25'' 

1.4 

1.2 

.3 

.2 

3.1 

6.2 

6.0 

(M)  260-280 

,9 

.5 

.5 

1.9 

6.9 

6.5 

290-31 

.3 

.6 

1.1 

.3 

2.4 

9.8 

10.0 

320-34C 

1.3 

1.0 

1.9 

.6 

.3 

5.2 

9.9 

10.5 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.5 

//////////// 

TOTALS 

26.5 

27.8 

19.3 

7.2 

1.8  .5 

.1 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRMriHG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  A8HBV1LLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STiaiON  miHBBR:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


DIRECnOH  1 
(OBGRKBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.7 

7.5 

5.4 

3.4 

1.4 

.3 

23.8 

9.5 

8.0 

020-040 

2.6 

4.0 

2.6 

.6 

.2 

.1 

10.1 

8.4 

8.0 

050-070 

2.3 

1.4 

.8 

.2 

4.6 

6.0 

5.0 

(B)  080-100 

1.1 

.5 

2.6 

6.1 

5.5 

110-130 

2.0 

.8 

.1 

4.6 

6.2 

6.0 

140-160 

5.1 

4.0 

1.1 

13.5 

8.0 

8.0 

(S)  170-190 

B 

3.8 

.1 

11.3 

7.5 

7.0 

200-220 

M 

.2 

2.7 

4.1 

4.0 

230-250 

B 

.8 

3.3 

6.1 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

1.3 

.2 

2.3 

6.2 

7.0 

290-310 

.3 

.4 

1.1 

.3 

.1 

2.3 

10.2 

11.0 

320-340 

.9 

1.7 

1.9 

.8 

.1 

5.4 

9.8 

10.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.5 

//////////// 

TOTALS 

1  25.2 

30.4 

22.1 

6.6 

1.8 

.4 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  iniKBBR  OF 

OBSERVATIONS 

930 

PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  HAR  HOURS:  06-08 
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OPERATIIIG  tOCKTIOH  "A*  FERCEDTAGE  FREQUEHCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFEIAC,  ASBEVILLB  NC  FRCM  HOURLF  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUHBBR:  723550  STATIOR  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC;  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRSCriON 

(DEQREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.0 

4.1 

7.6 

3.5 

1.8 

.3  .1 

18.5 

12.6 

12.0 

020-040 

1.5 

2.7 

3.4 

2.0 

.9 

.1 

10.6 

11.3 

11.0 

050-070 

1.1 

2.6 

1.5 

.1 

5.3 

8.0 

e.o 

(B)  080-100 

1.4 

.5 

.6 

2.6 

6.3 

4.0 

110-130 

1.1 

2.0 

2.8 

.6 

6.6 

9.4 

10.0 

140-160 

1.3 

3.7 

6.0 

1.5 

.5 

13.0 

10.7 

11.0 

(S]  170-190 

1.6 

5.3 

7.6 

1.2 

.1 

15.8 

10.0 

10.0 

200-220 

1.2 

3.4 

3.3 

1.4 

.1 

9.5 

9.7 

10.0 

230-250 

.4 

1.6 

1.7 

.1 

.1 

4.0 

8.9 

8.0 

(W)  260-280 

.2 

.9 

1.1 

.5 

.1 

2.8 

11.0 

10.5 

290-310 

.5 

.5 

.5 

.3 

.1 

2.0 

9.3 

9.0 

320-340 

.5 

1.2 

2.6 

1.8 

.6 

6.8 

12.7 

12.0 

VAIUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

lODOS 

11.8 

28.5 

38.7 

13.0 

4.3 

.4  .1 

100.0 

10.3 

10.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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oPSRKrilfo  hocATicm  *a* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PSRCBSrrAGE  FREQUEIfCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SCKTIOIf  mmSER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


DIRBCnOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.1 

4.7 

6.0 

3.1 

2.3 

.5  .1 

17.8 

12.8 

12.0 

020-040 

1.2 

3.4 

2.5 

2.0 

.3 

9.5 

10.3 

10.0 

050-070 

.8 

1.5 

2.0 

.3 

4.6 

9.0 

10.0 

(B)  080-100 

.8 

1.0 

.8 

2.5 

6.9 

6.0 

110-130 

1.0 

1.8 

2.6 

.3 

5.7 

8.9 

10.0 

140-160 

1.0 

3.2 

6.3 

3,7 

.3 

14.5 

11.8 

12.0 

(8)  170-190 

1.1 

3.8 

7.5 

3.0 

.5 

15.9 

11.6 

12.0 

200-220 

.9 

3.4 

4.4 

2.4 

.3 

11.4 

10.7 

11.0 

230-250 

.4 

1.9 

1.4 

.3 

.6 

.2 

4.9 

11.3 

10.0 

(W)  260-280 

.2 

.4 

1.3 

.3 

.5 

2.8 

13.3 

13.5 

290-310 

.3 

.9 

.3 

.3 

.1 

1.9 

9.7 

8.5 

320-340 

.4 

1.4 

3.1 

1.8 

.2 

7.0 

11.9 

12.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TOTALS 

1  9.2 

27.4 

38.2 

17,5 

5.1 

.7  .1 

100.0 

11.1 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  12>14 
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OPBHf^TIIIG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFEinc,  HSBEVIhlS  KC 

STKTIOII  NUMBER:  723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

LST  TO  UTC:  +  6 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.2 

4.1 

5.7 

4.0 

1.7 

.5 

.1 

17.3 

12.6 

12.0 

020-040 

.9 

3.5 

4.2 

1.3 

.1 

.1 

10.1 

10.1 

10.0 

050-070 

.9 

1.8 

1.0 

3.7 

7.1 

6.0 

(B)  080-100 

.5 

1.6 

1.0 

.1 

3.2 

8.1 

8.0 

110-130 

1.1 

2.0 

2.0 

.5 

.1 

5.8 

9.0 

9.0 

140-160 

1.6 

4.2 

6.2 

4.1 

.2 

16.3 

11.2 

12.0 

(8)  170-190 

1.1 

4.0 

6.8 

4.7 

.3 

16.9 

11.7 

12.0 

200-220 

1.1 

2.4 

3.4 

1.9 

.1 

8.9 

10.5 

10.0 

230-250 

2.4 

1.6 

.3 

.4 

.1 

4.8 

10.4 

10.0 

(W)  260-280 

.4 

.9 

1.2 

.2 

.2 

2.9 

10.8 

10.0 

290-310 

.2 

1.2 

.6 

.6 

.2 

2.9 

10.8 

10.0 

320-340 

.5 

1.5 

2.6 

1.5 

.1 

6.2 

11.2 

12.0 

VARIABLE 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.9 

llllllllllll 

■R7DU.S 

9.5 

29.6 

36. J 

19.0 

3.4 

-9 

.1 

100.0 

10.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRMriHG  LOCATIOM  *A* 
USAFSXAC,  ASHEVILLE  HC 


PSRCEIfTAGB  FRBQUBlfCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

HIATIOR  mMBR;  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


OIRBCnOR  1 
(DBGSBBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.7 

5.5 

3.2 

2.5 

.9 

.5 

15.3 

10.4 

9.0 

020-040 

2.7 

4.5 

2.3 

1.2 

.3 

.1  .1 

11.2 

8.7 

8.0 

050-070 

2.8 

2.0 

.6 

5.5 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

B 

2.3 

.9 

4.8 

6.1 

5.0 

110-130 

B 

4.0 

3.3 

.8 

,1 

10.1 

8.7 

8.0 

140-160 

B 

5.7 

6.5 

1.5 

.2 

18.1 

8.6 

8.0 

(8)  170-190 

2.0 

4.4 

4.1 

.2 

.3 

.1 

11.2 

8.8 

9.0 

300-220 

2.5 

1.5 

.9 

.1 

4.9 

5.7 

4.5 

230-350 

.9 

.6 

.5 

.1 

.1 

2.3 

7.7 

6.0 

(W)  260-280 

.5 

.6 

.3 

.3 

.1 

1.9 

8.9 

7.5 

290-310 

.5 

.4 

.6 

.3 

.1 

2.0 

9.5 

10.0 

320-340 

1.3 

1.0 

1.9 

1.1 

.2 

5.5 

10.4 

11.0 

VMUABLB 

1 

CUN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.2 

//////////// 

TOCM.S 

1  23.7 

32.5 

25.1 

8.1 

2.3 

.7  .1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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OFEmTlRG  UX»TIO(l  ‘A* 
USAFKTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCERTAGB  FREQUHICT  OF  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SnnOR  RVMBBR:  723550  STATICR  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  urc:  ♦  6  HCMTH:  MAR  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.8 

4.6 

4.1 

2.8 

1.4  .6 

18.4 

10.2 

9.0 

020-040 

2.7 

3.4 

2.2 

1.4 

.2 

9.9 

8.3 

6.0 

050-070 

1.4 

1.9 

.3 

.1 

3.8 

6.0 

6.0 

(E)  080-100 

2.7 

1.3 

.5 

4.5 

4.9 

4.0 

110-130 

2.7 

3.4 

3.4 

.4 

10.0 

7.9 

8.0 

140-160 

3.7 

6.1 

5.6 

1.3 

16.7 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

1.7 

2.5 

3.8 

.9 

.3 

9.1 

10.0 

10.0 

200-220 

1.3 

.3 

.4 

.2 

2.3 

6.0 

4.0 

230-250 

1.1 

.4 

.1 

.1 

1.7 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.1 

.2 

.6 

1.9 

5.9 

4.0 

290-310 

.4 

.5 

.4 

.2 

.1 

1.7 

8.6 

8.5 

320-340 

1.6 

.8 

1.4 

.4 

.4  .1 

4.7 

9.8 

9.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.3 

//////////// 

T0rCIU4S 

1  25.2 

25.4 

22.8 

7.8 

2.4  .7 

100.0 

7.2 

8.0 

TOtAL  IVUHBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPBRATHIG  UXrf^TIGII  *A* 
UaAFBTAC,  A8HBVIUS  NC 


PERCSirrACB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

maicm  HIMBR:  723550  STATION  NAME;  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRBCTiail  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(■SCREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.0 

5.3 

5.3 

3.3 

1.5 

.5  .1 

19.9 

10.7 

10.0 

020-040 

2.3 

3.5 

2.6 

1.3 

.3 

.1  .0 

10.1 

9-1 

8.0 

050-070 

1.5 

1.6 

.9 

.1 

.0 

4.2 

6.8 

6.0 

(B)  060-100 

1.4 

1.1 

.7 

.0 

3.2 

6.2 

6.0 

110-130 

1.7 

2.5 

2.2 

.4 

.0 

6.8 

6.0 

8.0 

140-160 

2.7 

5.0 

5.2 

1.7 

.2 

14.0 

9.2 

9.0 

(8)  170-190 

1.9 

4.0 

5.1 

1.4 

.2 

.0 

12.6 

9.7 

10.0 

200-220 

1.5 

1.7 

1.7 

.8 

.1 

5.8 

8.6 

8.0 

230-250 

.9 

1.2 

.8 

.2 

.2 

.0 

3.3 

6.2 

7.0 

(«)  260-280 

.6 

n 

.7 

.2 

.1 

.0 

2.4 

9.2 

9.0 

290-310 

.4 

.6 

.6 

.3 

.1 

2.2 

9.6 

10.0 

320-340 

1.0 

1.2 

2.1 

1.1 

.3 

.0 

5.7 

10.8 

11.0 

VMUAELE 

1 

CAIM 

/////////////////////////////////////'/////////////////////////////////////// 

9.0 

//////////// 

Tcmos 

1  19.9 

28.4 

27.9 

10.8 

3.0 

.6  .1 

100.0 

8.5 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

7440 
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OPERATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SOATIOR  NUMBER:  773550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WllB  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  {0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  I 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

4.7 

9.3 

6.3 

2.9 

1.1  .1 

26.2 

13.6 

13.0 

020-040 

1.5 

4.7 

3.7 

2.1 

.1 

12.2 

9.7 

9.0 

050-070 

1.5 

1.4 

1.6 

.1 

4.6 

7.6 

7.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.0 

1.4 

5.6 

6.6 

7.0 

110-130 

.9 

4.3 

6.6 

.7 

.1 

12.7 

9.9 

10.0 

140-160 

1.9 

5.2 

7.4 

4.5 

1.0 

20.0 

11.5 

12.0 

(S)  170-190 

1.6 

3.0 

2.2 

,5 

.4 

.1 

7.8 

9.3 

9.0 

200-220 

.2 

.5 

.5 

.4 

1.6 

9.9 

10.0 

230-250 

.1 

.5 

.2 

.9 

7.6 

7.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.6 

.1 

1.0 

10.0 

10.0 

290-310 

.4 

.6 

.2 

.1 

1.4 

13  0 

17.0 

320-340 

.1 

.4 

1.7 

.6 

.4 

3.2 

13.1 

12.0 

VARIABLE 

CATM  //////////////////////////////////////////////  /////////////////////////////  3.0  //////////// 

TOTALS  11.8  27.2  35.8  15.5  5.0  1.2  .1  100.0  10.6  11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  806 
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OPERATING  UXhTlcm  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  3C-J4  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3S0-010 

7.4 

6.9 

2.3 

2,2  ./  .2 

19.8 

7.7 

6.0 

020-040 

2.8 

3.0 

1.9 

.7  .2  .1 

8.7 

8.0 

6.0 

050-070 

,7 

1.6 

2.2 

5.0 

5.0 

(K)  080-100 

2.0 

1.3 

.1 

3.4 

4.5 

4.0 

110-130 

2.2 

2.6 

1.4 

.6 

6.8 

7.3 

7.0 

140-160 

4.9 

8.7 

6.4 

.4  .1 

20.6 

7.6 

7.0 

(S)  170-190 

2.2 

4.4 

2.6 

.6 

9.6 

7.6 

7.0 

300-220 

.8 

.4 

-7 

.2 

2.1 

7.5 

6.0 

230-250 

1.3 

.6 

1.9 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

1.4 

.9 

.3 

2.7 

5.0 

4.0 

290-310 

.9 

.7 

.4 

.2  .2 

2.4 

8.5 

7.0 

320-340 

3.0 

2.2 

.4 

.6  .3 

6.6 

6.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.1 

//////////// 

TOTALS 

29.6 

33.3 

16.5 

5.5  1.4  .4 

100.0 

6,3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIR6  LOCATION  "A"  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  6 

MONTH:  APR  HOURS 

:  03-05 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.4 

7-1 

3.8 

1.9  .3  .1 

20.7 

7.6 

6.0 

020-040 

3.2 

2,7 

1.8 

1.2  .1  .1 

9.1 

7.9 

7.0 

050-070 

1.3 

1.4 

2.8 

5.0 

5.0 

(B)  080-100 

2.2 

1.1 

.1 

3.4 

4.3 

4.0 

110-130 

2.1 

1.6 

.7 

4.3 

5.5 

5.0 

140-160 

3.1 

7.7 

5.4 

.7 

16.9 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

3.0 

3.6 

2,1 

.1  .1 

8.9 

6.9 

6.0 

200-220 

1.2 

1.2 

.7 

.2 

3.3 

6.5 

5.0 

230-250 

1.2 

.4 

1.7 

3.2 

3.0 

(H)  260-280 

1.6 

1.6 

.3 

.1 

3.6 

5.5 

5.0 

290-310 

.3 

1.1 

IN 

1.8 

8.1 

6.0 

320-340 

2.6 

2.2 

1.3 

1.3  .8 

8.2 

9.4 

B.O 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.3 

//////////// 

TOTALS 

1  29.2 

31.7 

16.2 

5.7  1.3  .3 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  32 
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CPBlWrilK:  lOCKTIOn  *A"  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DECKERS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.7 

7.1 

5.1 

4.1  1.0  .2 

23.2 

9.5 

9.0 

020-040 

2.6 

4.4 

1-7 

.9  .7 

10.2 

8.5 

7.0 

050-070 

1.2 

1.6 

.1 

2.9 

5.0 

5.0 

(K)  080-100 

1.2 

.8 

.1 

2.1 

4.5 

4.0 

110-130 

1.6 

2.0 

1.2 

.3 

5.1 

7.2 

6.0 

140-160 

3.6 

6.6 

4.9 

.8  .1 

15.9 

8.0 

8.0 

(S)  170-190 

2.8 

4.4 

3.7 

.7 

11.6 

7.9 

8.0 

200-220 

1.4 

1.4 

1.2 

.2 

4.3 

7.4 

7.0 

230-250 

2.1 

1.9 

4.0 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

.8 

.9 

.2 

1.9 

5.6 

5.0 

290-310 

.4 

.9 

.7 

.1 

2.1 

8.5 

9.0 

320-340 

1.3 

1.1 

1.4 

*8  ,7 

5.3 

10.1 

10.0 

VMRIABLB 

1 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

24.7 

33.1 

20.3 

7.9  2.5  .2 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  33 
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C^EIUkTlIIG  LOCATIOIf  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOII  RUHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  9X 

LST  TO  UTC:  -¥  6  HONIH:  APR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

3.4 

6.7 

4.1 

1.4  .3  .3 

16.9 

13.5 

13.0 

020-040 

1.1 

2.8 

5.4 

1.7 

-2 

11.2 

10.7 

11.0 

050-070 

.8 

2.0 

1.0 

.1 

3.9 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

.8 

2.3 

.2 

.1 

3.4 

6.5 

6.0 

110-130 

.9 

3.1 

1.4 

.7 

.3  .1 

6.6 

9.0 

7.0 

140-160 

1.4 

3.4 

5.3 

2.2 

.1 

12.6 

10.5 

11.0 

(S)  170-190 

2.3 

4.3 

7.6 

3.1 

.3 

17.7 

10.4 

10.0 

200-220 

1.1 

4.0 

3.6 

.6 

.2  .1 

9.6 

9.1 

9.0 

230-250 

1.7 

3.6 

1.7 

.1 

.1  .2 

7.3 

8.0 

7.0 

(W)  260-280 

.4 

.9 

.7 

.1 

2.1 

8.1 

8.0 

290-310 

.3 

.8 

.9 

.2 

2.2 

9.1 

9.0 

320-340 

.4 

1.6 

2.0 

1.1 

.3 

5.4 

11.0 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

11.6 

32.2 

36.5 

14.1 

2,9  .4  .5  .1 

100.0 

10.2 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBKVKTIONS  900 
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OPBMTimS  LOCATIOn  'A*  PERCEIITAGE  PREQUSNCY  OP  OCCURRENCB  SUPFaCB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSCAC,  ASHBVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

aXKTIOH  NUIfiER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  6 

MONTH:  APR  HOURS:  12-14 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1 

4.6 

6.6 

2.9 

1.4  .3 

.2 

16.3 

12.6 

12.0 

020-040 

3.2 

4.0 

1.4 

.2 

9.8 

10.4 

10.0 

050-070 

1.8 

.8 

.1 

3.3 

7.5 

6.0 

(B)  080-100 

D 

.7 

.1 

2.9 

7.0 

7.0 

110-130 

B 

2.3 

.1 

5.3 

8.4 

9.0 

140-160 

5.7 

3.4 

.9 

14.7 

11.7 

11.0 

(8)  170-190 

D 

6.8 

5.3 

.9 

18.8 

11.9 

12.0 

300-220 

B 

3.9 

J.3 

.1 

10.7 

9,7 

9.5 

230-250 

1.0 

2.1 

1.9 

.6 

.1  .2 

5.9 

9.6 

9.0 

(W)  260-380 

.4 

.4 

.7 

.4 

.1 

2.1 

11.0 

11.0 

290-310 

.9 

.9 

.8 

.7 

.1 

3.3 

9.3 

8.5 

320-340 

.6 

1.9 

2.2 

1.3 

.4 

6.4 

11.1 

10.0 

VMUABU 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .4 

//////////// 

TOTALS 

9.3 

31.2 

36.4 

17.5 

4.0  .8 

,2 

100.0 

10.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIIIG  LOCATIOII  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATZOn  RUHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONlZi:  APR  HOURS:  15-17 


DIRECTIOR  1 
(DBSRKES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

4.4 

6.2 

2.9 

.7 

15.3 

11.2 

12.0 

020-040 

.8 

3.8 

3.6 

2.2 

-2 

10.6 

10.6 

10.0 

050-070 

1.0 

1.9 

.7 

.1 

3.7 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

.8 

1.4 

.6 

2.8 

6.6 

6.0 

110-130 

.8 

2.6 

3.2 

.7 

.1 

7.3 

9.7 

10.0 

140-160 

1.0 

3.4 

6.8 

5.1 

1.4 

17.8 

12.5 

13.0 

(S)  170-190 

.9 

4.6 

6.9 

3.7 

1.2 

17.2 

11.6 

12.0 

200-220 

1.0 

2.8 

2.9 

.6 

.1 

7.3 

9.1 

8.5 

230-250 

1.0 

2.3 

.8 

.2 

4.3 

7.2 

7.0 

(W)  260-280 

.7 

1.3 

1.7 

.1 

3.8 

9.3 

9.0 

290-310 

.6 

.6 

.9 

.7 

.4  .1 

J.2 

12.2 

12.0 

320-340 

.8 

1.0 

2.3 

.8 

.2  .1 

.2 

5.4 

12.0 

11.0 

VARIABLE 

CALM 

///////It //////////////////////// ///////!////////// //////// //////////// ////// 

1.2 

//////////// 

Tornos 

1  10.5 

30.1 

36.6 

16.9 

4.4  .1  .2 

.2 

100.0 

10.6 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  36 
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0PBRAT1II6  UX:ATI0II  *A* 

usafbuu:,  asbevillb  nc 


PERCETITA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICXI  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  18>20 


DIRECTION  1 
(0»at£ES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

3.1 

6.3 

3.3 

1.4 

.7 

14.9 

8.6 

7.0 

020-040 

2.9 

7.1 

3.2 

.7 

13.9 

7.5 

7.0 

050-070 

1.8 

*9 

.4 

.1 

3.2 

5.6 

4.0 

(B)  OBO-100 

1.4 

1.0 

.8 

3.2 

5.9 

6.0 

110-130 

2.2 

3.9 

3.6 

.7 

.1 

10.4 

8.4 

8.0 

140-160 

4.9 

7.4 

9,7 

3.0 

.4 

.1 

25.6 

9.6 

10.0 

(8)  170-190 

2.3 

4.0 

2.4 

1.0 

.1 

9.9 

8.2 

8.0 

200-220 

.9 

1.6 

.1 

.1 

2.7 

6.0 

6.0 

230-250 

1.7 

1.1 

.1 

.1 

.1 

3.1 

5.5 

4.0 

(W)  260-280 

.3 

.9 

.1 

1.3 

6.0 

5.0 

290-310 

.3 

.2 

.7 

.1 

.1 

1.4 

9.8 

10.0 

320-340 

1.8 

1.4 

1.6 

.6 

,1 

.1 

.1 

5.7 

8.8 

8.0 

VMUABLB 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOC8LS 

1  23.6 

35.8 

26.0 

7.8 

1.6 

.2 

.1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  37 
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OPERATIHG  UJCATION  'A' 
U8APBTAC,  ASaSVILLB  IIC 


PERCBirTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  mjHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DlRBCTXOIf  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.0 

6.8 

3.2 

1.1  .8  .1 

17.0 

7.9 

7.0 

020-040 

2.1 

4.7 

1.7 

.3  .4 

9.2 

7.7 

6.0 

050-070 

2.0 

1.3 

.3 

3.7 

4.8 

4.0 

(B)  J80-100 

2.4 

1.6 

.7 

4.7 

5.3 

4.0 

110-130 

2.8 

4.2 

2.8 

1.0  ,1 

10.9 

8.1 

8.0 

140-160 

4.8 

9.4 

8.0 

1.4  .4 

24.1 

8.5 

8.0 

(31  170-190 

1.8 

2.6 

1.9 

1.2  .1  .1 

7.7 

9.2 

8.0 

200-220 

1.1 

.8 

.3 

2.2 

5.0 

4.5 

230-250 

1.0 

.2 

.1 

1.3 

3.9 

2.5 

(W)  260-280 

.9 

.3 

.1 

1.3 

4.4 

3.5 

290-310 

.7 

.7 

.3 

.1  .1 

1.9 

7.4 

7.0 

320-340 

1.9 

1.7 

.9 

.2  .1 

4.8 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.2 

//////////// 

TCTEALS 

1  26.5 

34.3 

20.3 

5-3  2.0  ,2 

100.0 

6.8 

7.0 

mCAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

USAFETAC/DS— 92/285  -  Pago  91 


OPBRKrUIG  LOCATIGN  *A* 
USAFBMC,  ASBBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

StKTlOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

i  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCraSS)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

O)  350-010 

3.8 

5.8 

4-7 

2.6 

.9 

.2 

.1 

18.0 

9.7 

9.0 

020-040 

2.0 

4.0 

2.9 

1.1 

.3 

.0 

10.3 

8.9 

8.0 

050-070 

1.2 

1.6 

.4 

.0 

.0 

3.2 

6.0 

5.0 

(B)  080-100 

1.5 

1.3 

.4 

.0 

3.2 

5.6 

5.0 

110-130 

1.7 

2.7 

2.1 

.5 

.1 

.0 

7.1 

8.1 

8.0 

140-160 

3.0 

6.3 

6.5 

2.1 

.4 

.0 

18.5 

9.4 

9.0 

(8)  170-190 

2.0 

4.1 

4.2 

2.0 

.3 

.0 

12.7 

9.7 

10.0 

200-220 

1.1 

2.1 

1.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

5.3 

8.4 

8.0 

230-250 

1.4 

1.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

,0 

3.7 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

.8 

.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

2.3 

7.1 

6.0 

290-310 

.6 

.7 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

2.3 

9.3 

8.0 

320-340 

1.5 

1.6 

1.5 

.8 

.4 

.0 

,0 

.0 

6.0 

9.5 

9.0 

VARIABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

iiiiinitiii 

TOTALS 

20.6 

32.6 

26.1 

10.0 

2.5 

.2 

.1 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  -  4  -  39 
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OPEMTING  I.OCATIOII 
USAFRCAC^  ASHBVI1J.B  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  IRAN  1500  F  ^  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


VISIBILITY 

GE  1/2  MILE 

(0800  METERS) 

BUT  LESS  THAN 

3  MILES  (4800 

METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOR  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49 

50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

2.2 

2.6 

3.4 

3.4 

3.9 

.2 

15.7 

13.3 

13.0 

020-040 

2.4 

3.4 

3.2 

.9 

.4 

10.3 

9.5 

9.0 

050-070 

2.8 

2.6 

.6 

6.0 

5.2 

5.0 

(R)  080-100 

2.2 

2.2 

.4 

4.7 

5.3 

5.0 

110-130 

1.5 

2.6 

5.4 

1.3 

10.8 

9.8 

10.0 

140-160 

3.2 

7.5 

11.4 

3.2 

.2 

25.6 

9.9 

10.0 

(S)  170-190 

1.3 

3.0 

4.1 

1.5 

9.9 

10.0 

10.0 

200-220 

.4 

1.1 

.4 

.4 

.2 

.2 

2.8 

12.2 

8.0 

230-250 

.6 

.4 

.4 

.2 

.4 

2.2 

12.0 

8.5 

(W)  260-280 

.6 

.2 

.2 

.2 

1.3 

8.7 

5.5 

290-310 

.4 

.4 

.4 

.2 

.2 

1.7 

14.5 

13.0 

320-340 

.9 

.6 

.9 

.6 

.4 

.2 

3.7 

11.1 

12.0 

VRRIRBLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 

mm  mill 

TOmULS 

18.5 

26.6 

30.4 

11.3 

5.5 

1.4 

.2 

.2 

100.0 

9.6 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  465 
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OPERKriNG  lOCATION  *A*  PERCEWTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STAIIOII  MUNBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  >  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  HONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTXOH  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

7.1 

3.8 

2.3 

,9 

.2 

14.2 

6.5 

4.5 

020-040 

2.7 

3.1 

1.9 

.5 

8.3 

7.2 

6.0 

050  -070 

1.8 

1.0 

.2 

.2 

3.2 

5,6 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

.8 

.6 

3.1 

5.6 

4.0 

110-130 

3.5 

4.0 

1.9 

9.5 

6.4 

5.5 

140-160 

5.2 

12.8 

6.9 

.4 

.1 

25.4 

7.6 

7.5 

(8)  170-190 

2.4 

6.2 

3.2 

.6 

12.5 

7.9 

8.0 

300-220 

1.0 

1.1 

.5 

.2 

2.8 

7.0 

7.0 

230-350 

1.2 

.3 

.1 

1.6 

3.7 

3.0 

(W)  360-280 

.9 

.4 

.3 

1.6 

5.0 

4.0 

290-310 

.3 

.8 

.5 

.1 

1.7 

8.1 

9.0 

320-340 

1.7 

1.4 

.8 

.2 

4.1 

6.7 

5.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOOLS 

29.5 

35.7 

19.2 

3.1 

.3 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OFERATING  LOCATIOH  ”A* 
USAFETAC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCERTAGB  FREQUENCY  OP  OCCimRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlOn  RIMSKR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  ♦  6  MONTH;  MAY  HOURS;  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.0 

6.9 

2.7 

1.2 

18.7 

6.3 

5.0 

r.o-OM 

3.1 

2.4 

1.5 

.4 

7.4 

6.8 

6.0 

050-070 

1.5 

.8 

-5 

2.8 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

1.5 

1.2 

.3 

3.0 

5.2 

4.5 

110-130 

3.1 

4.0 

1.2 

.2 

8.5 

6.2 

5.0 

140-160 

6.3 

10.6 

4.4 

.5  .1 

22.0 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

2.5 

5.1 

4.0 

.3 

11.8 

7.9 

8.0 

200-320 

1.1 

.8 

.5 

.2 

2.6 

7.1 

6.0 

230-250 

1.6 

.3 

1.9 

3.6 

3.0 

(N)  260-280 

.6 

.5 

.1 

1.3 

4.8 

4.5 

290-310 

.2 

.3 

.4 

1.0 

7.6 

9.0 

320-340 

1.3 

1.9 

.6 

3.9 

5.8 

5.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.1 

//////////// 

TOTALS 

1  30.8 

34.8 

16.2 

2.8  .1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTM.  HUMBER  OP  OBSBRVMIOHS  930 
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OPBRATIRG  liOCATIOH  *A* 
USAFSTAC.  ASHBVILLB  HC 


PERCBiriAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  vaMO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TCTTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.9 

5.8 

3.5 

.5 

.4 

16.2 

7.1 

6.0 

oao-040 

3.3 

3.0 

2.4 

.9 

9.6 

7.3 

6.0 

050-070 

1.6 

1.4 

.5 

.1 

3.7 

5.9 

5.5 

(B)  080-100 

1.5 

1.3 

.2 

3.0 

4.9 

4.5 

110-130 

2.3 

4.4 

1.5 

.1 

8.3 

6.6 

6.0 

140-160 

3.5 

9.4 

6.5 

1.0 

20.3 

8.1 

8.0 

(8)  170-190 

2.5 

6.0 

5.4 

.6 

14.5 

8.5 

8.C 

200-220 

1.5 

2.4 

1.0 

.3 

5.2 

6.9 

6.0 

230-250 

1.2 

.9 

.3 

2.4 

5.4 

4.5 

(V)  260-280 

.5 

.8 

.2 

1.5 

6.2 

6.5 

290-310 

.8 

.4 

.5 

.1 

1.8 

7.2 

8.0 

320-340 

1.2 

2.0 

.8 

.1 

4.1 

6.7 

6.0 

VMUABU 

CMM 

innimiiiiimiiiiinniiiiiiniiminiiininiiiiiiiimitiHnimiiiii 

9.5 

//////////// 

TOEAU 

25.8 

37.8 

22.8 

3.7 

.4 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  i  - 
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OPERATIIIG  IiCX:ATIO|I  PBRCBNTA6B  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFECAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.2 

3.0 

3.7 

1.7 

.4 

10.0 

10.3 

10.0 

020-040 

1.6 

4.2 

3.9 

.8 

.1 

10.5 

6.8 

9.0 

050-070 

1.5 

2.7 

1.3 

.3 

5.8 

7.5 

7.0 

(B)  080-100 

1.2 

2.2 

1  2 

4.5 

7.3 

7.0 

110-130 

1.8 

1.8 

2.8 

.1 

6.6 

8.1 

9.0 

140-160 

1.6 

3.8 

8.3 

1.1 

14.7 

9.8 

10.0 

(S)  170-190 

2.0 

4.1 

10.2 

4.3 

20.6 

11.0 

12.0 

200-220 

1.3 

4.0 

4.8 

1.4 

11.5 

9.7 

10.0 

230-250 

1.2 

2.2 

1.7 

.3 

5.4 

9.2 

7.0 

(W)  260-280 

.8 

.9 

.6 

.2 

2.5 

7.7 

9.0 

290-310 

.5 

.4 

.6 

1.6 

7.4 

6.0 

320-340 

.6 

1.2 

1.5 

.3 

.2 

3.9 

9.6 

10.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.4 

//////////// 

TCTEALS 

15.3 

30.5 

40.6 

10,5 

.7 

100.0 

9.2 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIRG  U)CATIOII  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VnSD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOR  NWOER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  1 
(DeSRBBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

2.6 

2.3 

2.0  .3 

8.5 

10.5 

10.0 

020-040 

1.1 

5.3 

3.1 

.3  .2 

10.0 

8.8 

8.0 

050-070 

1.2 

3.3 

1.1 

5,6 

6.8 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.6 

1.0 

4.8 

6.5 

6.0 

110-130 

1.2 

3.3 

3,7 

.8  .2 

9.1 

9.6 

10.0 

140-160 

.5 

4.6 

6.6 

2.3  .2 

14.2 

11.0 

11.0 

(S)  170-190 

1.5 

5.1 

10.2 

5.1  .4 

22.3 

11.4 

o 

CM 

200-220 

.9 

4.2 

4.2 

1.5 

10.8 

10.0 

10.0 

230-250 

.8 

2.6 

1.3 

.3 

4.9 

7.9 

7.0 

(W)  260-280 

.4 

1.1 

1.2 

.3 

3.0 

9.6 

9.5 

290-310 

.2 

.5 

.6 

1.4 

8.7 

9.0 

320-340 

.4 

1.6 

1.6 

.6  .1 

4.4 

10.0 

10.0 

V3UUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.0 

//////////// 

TOTALS 

10.8 

36.8 

36,9 

13.2  1.4 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBKATIR6  LOCKTIOH  'A*  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVIUE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

2.8 

3.3 

1.5 

.1 

9.2 

9.7 

10.0 

020-040 

1.3 

3.3 

3.4 

.4 

8.5 

8.8 

9.0 

050-070 

1.1 

4.2 

.8 

6.0 

6.9 

7.0 

(E)  080-100 

.9 

2.0 

2.0 

4.9 

7.7 

8.0 

110-130 

1.1 

4.6 

3.9 

1.1 

10.6 

9.3 

9.0 

140-160 

1.0 

5.1 

10.2 

5.6 

.9 

22.7 

12.0 

12.0 

(S)  170-190 

.2 

4.8 

7.0 

5.6 

.3 

18.0 

12.4 

13.0 

200-220 

1.5 

2.2 

2.6 

.4 

.1 

6.8 

8.6 

8.0 

230-250 

.5 

1.7 

1.5 

.5 

4.3 

9.2 

9.0 

(W)  260-280 

.5 

1.0 

.9 

.1 

2.5 

8.3 

8.0 

290-310 

.1 

.8 

.5 

,1 

1.5 

8.7 

7.5 

320-340 

.6 

1.2 

1.1 

.5 

3.4 

9.3 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

//////////// 

TOTALS 

10.3 

33.7 

37.2 

15-8 

1.4 

100.0 

10.0 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRKrniG  LOCATION  ’A’ 
USAFXIAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  vnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOII  1 
(IKGftEBS}  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

3.0 

2.0 

-9  .1  .1 

8.0 

8.5 

7.0 

020-040 

3.1 

4.8 

2.9 

.3  .1 

11.3 

7.3 

7.0 

050-070 

2.8 

2.8 

.4 

-1 

6.1 

5.8 

5.0 

(B)  080-100 

2.4 

4.1 

1.6 

.1 

6.2 

6.7 

6.0 

110-130 

1.3 

7.1 

5.6 

.9  .1 

14.9 

8.9 

9.0 

140-160 

2.9 

10.6 

10.6 

3.7  .3 

28.2 

9.8 

10.0 

(S)  170-190 

1.2 

4.2 

4.8 

2.0 

12.3 

10.2 

10.0 

200-220 

.5 

1.2 

.4 

.1 

2.3 

6.9 

6.0 

230-250 

.4 

1.1 

.3 

1.8 

6.6 

7.0 

(H)  260-280 

.6 

.6 

.4 

1.7 

6.6 

7.0 

290-310 

.2 

.4 

.3 

1.0 

7.4 

8.0 

320-340 

.3 

1.2 

.5 

.3  .1 

2.5 

9.8 

9.0 

VARIABU 

1 

CKXM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

raaojt 

17.5 

41.1 

29.8 

8.4  .6  .2 

100.0 

8.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPEmTIRG  LOCKFIOH  *A*  PERCERTAGB  FBEQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHBVIUB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  HUMBER:  733SS0  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

2.9 

1.6 

.6  .1  .1 

10.4 

6.3 

5.0 

020-040 

3.5 

3.3 

2.0 

.2 

9.1 

6.3 

5.0 

050-070 

1.7 

1-7 

.2 

,1 

3.6 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

1.8 

1.8 

.4 

4.1 

5.5 

5.0 

110-130 

3.4 

7.3 

3.9 

.6  .2 

15.5 

7.8 

7.0 

140-160 

5.9 

12.9 

7.5 

2.4 

28.7 

8.2 

8.0 

(8)  170-190 

2.6 

4.4 

3.4 

.5 

11.0 

8.1 

8.0 

200-220 

1.0 

.9 

.6 

2.5 

6.6 

6.0 

230-250 

.4 

.3 

.8 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

.3 

.3 

.6 

4.6 

5.0 

290-310 

.4 

.8 

.6 

l.B 

6.9 

7.0 

320-340 

.6 

1.2 

.6 

.1 

2.6 

7.8 

7.5 

VARIABLK 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

//////////// 

TOTEALS 

26.7 

37.8 

20.8 

4.5  .3  .1 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKriHG  lOC^TIOH  "A*  PBRCENTACB  FREQUBNCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASBEVIUE  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERICX)  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  HAY  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOf  I 

1  1-* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBOREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.0 

3.8 

2-7 

1.2 

.2 

.0  .0 

11.9 

7.8 

6.5 

02(K040 

2.5 

3.7 

2.6 

.5 

.1 

9.3 

7.7 

7.0 

050-070 

1.7 

2.2 

.6 

.1 

4.6 

6.3 

6.0 

(B)  080-^100 

1.5 

2.0 

.9 

.0 

4.5 

6.4 

6.0 

110-130 

2.2 

4.6 

3.1 

.5 

.1 

.0 

10.4 

8.0 

8.0 

140-160 

3.4 

8.7 

7.6 

2.1 

.2 

22.0 

9.0 

9.0 

(S)  170-190 

1.9 

5.0 

6.0 

2.4 

.1 

15.4 

10.0 

10.0 

200-220 

1.1 

2.1 

1.8 

.5 

.0 

5.5 

8.6 

8.0 

230-250 

.9 

1.2 

.7 

.1 

2.9 

7.1 

6.0 

(W)  200-280 

.6 

.7 

.5 

.1 

1.8 

7.2 

7.0 

290-310 

.3 

.6 

.5 

.0 

1.5 

7.7 

8.0 

320-340 

.9 

1.5 

.9 

.3 

.1 

3.6 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

! 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

21.0 

36.1 

27.9 

7.8 

.8 

100.0 

7.8 

e.o 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATIIIG  LOCATIOH  *A* 
U8AFBraC«  ASSBVILLS  IfC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGN  BOURLY  OBSERVATIONS 

3TATIOII  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CKTEOaRT  A:  CBILIHG  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITT  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

5.6 

3.3 

3.4  .4 

14.3 

10,1 

9.0 

020-040 

2.2 

4.9 

5.6 

2.2 

14.9 

9.5 

10.0 

050-070 

1.8 

2.9 

.9 

.4 

6.0 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

2.0 

2.4 

1.8 

6.2 

6.7 

6.0 

110-130 

2.2 

5.8 

5.6 

.4  .2 

14.1 

8.6 

9.0 

140-160 

1.4 

13.6 

8.2 

1.1 

24.3 

8.8 

9.0 

(8)  170-190 

.9 

4.0 

3.1 

.9 

8.9 

8.9 

9.0 

200-220 

.7 

1.1 

.5 

2.4 

6.3 

5.0 

230-250 

.4 

.2 

.5 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

.5 

.2 

.7 

8.5 

8.5 

290-310 

.5 

.2 

.7 

7.0 

6.5 

320-340 

.7 

1.3 

.2 

.2 

2.4 

7.4 

8,0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTALS 

1  13.9 

42.8 

29.6 

8.6  .6 

100.0 

8.3 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  552 

C  -  4  -  50 
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OPERATIHG  lOCATIOH  'A* 
UaAFBCAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTAGE  FRBQUBHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTICW  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOR  RUKBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUH  HOURS:  00-02 


DIRECTZOH  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIKD  SPEED  Ift 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TCTTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.9 

1.7 

1.3 

.3 

.2 

7.4 

6.1 

4.0 

020-040 

4.3 

1.9 

.9 

.3 

7.4 

5.6 

4.0 

050-070 

2.1 

1.2 

.4 

.2 

4.0 

5.8 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

.9 

.2 

.1 

3.6 

4.9 

4.0 

110-130 

5.2 

2.1 

.e 

8.1 

4.4 

4.0 

140-160 

10.1 

11.8 

6.4 

.7 

29.0 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

3.9 

7.2 

3.9 

.4 

15.4 

7.4 

7.0 

200-220 

1.1 

.8 

.9 

.1 

2.9 

7.4 

6.5 

230-250 

.4 

.1 

.1 

.7 

4.7 

2.5 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.7 

3.8 

2.5 

290-310 

.6 

.1 

.1 

.8 

4.9 

3.0 

320-340 

1.3 

.6 

.4 

.1 

2.4 

6.3 

4.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.6 

//////////// 

TOTALS 

35.6 

28.6 

15.4 

2.2 

.2 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OFElWnifG  LOCKTIOII  "A"  PERCENTAGE  FREQOBNCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUffiER:  723550  STATION  NAHE;  FOTT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  irrC:  +  6  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOn  1 
(DBGKKES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.7 

3.9 

1.2 

.4 

13.2 

5.2 

4.0 

020-040 

3.0 

1.4 

.3 

.2 

5.0 

5.2 

4.0 

050-070 

2.6 

.6 

.4 

.1 

3.7 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.1 

.8 

.2 

.1 

2.2 

5.8 

4.5 

110-130 

3.7 

1.8 

.3 

.1 

5.9 

4.5 

4.0 

140-160 

9.4 

9.2 

3.3 

22.0 

5.8 

6.0 

(S)  170-190 

5.6 

6.0 

2.8 

-3 

14.7 

6.5 

6.0 

200-220 

2.1 

1.8 

.6 

4.4 

5.4 

5.0 

230-250 

1.0 

.7 

.1 

i.e 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

,7 

.7 

.1 

1.4 

4.8 

5.0 

290-310 

.2 

.2 

.1 

.6 

6.0 

6.0 

320-340 

1.2 

.3 

.4 

.1 

2.1 

5.8 

4,0 

VIUUABU 

1 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.0 

//////////// 

TOTALS 

38.3 

27.4 

9.8 

1.3 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATmG  LOCATIOIf  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFECAC,  A^BVILUE  IIC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

aTKTION  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(OBC31EBS}  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

4.7 

5.2 

2.2  .1 

12.2 

6.2 

6.0 

020-040 

2.9 

2.4 

1.6 

6.9 

6.2 

5.0 

050-070 

1.4 

1.4 

.2 

3-1 

4.6 

5.0 

(E)  080-100 

1.4 

.7 

.1 

2.2 

4.3 

4.0 

110-130 

3.6 

1.9 

.3  .1 

5.9 

4.'? 

4.0 

140-160 

6.4 

8.0 

3.3  .3 

18.1 

6.5 

6.0 

(8)  170-190 

5.4 

10.2 

5.8  .7 

22.1 

7.4 

7.0 

200-220 

2.2 

3.7 

.9  .1 

6.9 

6.4 

6.0 

230-250 

1.0 

.9 

.1 

2.0 

4.8 

4.5 

(W)  260-280 

.7 

.4 

.1 

1.2 

4.9 

4.0 

290-310 

1.1 

.1 

1.2 

2.8 

2.0 

320-340 

.7 

.6 

.1 

1.3 

4.9 

4.5 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.8 

//////////// 

TCfEALS 

31.5 

35.5 

14.7  1.3 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIlfG  LOCATIOR  "A* 
USAFETAC,  ASHBVI1.LB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  HAKE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

1.2 

2.6 

1.8  .7  .1 

6.3 

8.6 

8.0 

020-040 

1.9 

3.8 

2.2  .3  .1 

8.3 

7.9 

8.0 

050-070 

1.4 

3.4 

.4 

5.3 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.6 

.2 

3.4 

5,2 

5.0 

110-130 

1.9 

2.3 

.1 

4.3 

5.0 

5.0 

140-160 

3.1 

5.6 

2.6  .9 

12.1 

7.4 

7.0 

(3)  170-190 

3.3 

9.3 

9.4  2.8  .4 

25.3 

9.5 

9.5 

200-220 

2.7 

8.8 

6.2  .7 

18.3 

8,6 

8.0 

230-250 

2.1 

3.7 

1.4 

7.2 

6.2 

6.0 

(t»)  260-280 

1.2 

.9 

.8 

2.9 

6.0 

5.0 

290-310 

.7 

.3 

1.0 

4.6 

4.0 

320-340 

.7 

-9 

.3 

1.9 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4 

//////////// 

TOTALS 

21.9 

43.2 

25.4  5.4  .6 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTM,  miMBER  OF  OBSBRVATIOBS 

900 
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OPBRATIMG  LOCATIOH 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  ♦  6  MONTH;  JUN  HOURS:  1*. -14 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

im 

3.1 

1.9 

.2  .1 

6.6 

7.7 

7.0 

020-040 

4.;. 

1.8 

.2  .2 

7.8 

8.1 

8.0 

050-070 

3.8 

.6 

.2 

5.3 

7,0 

7.0 

(B)  080-100 

2.7 

.4 

.2 

4.7 

6.5 

6.0 

110-130 

3.2 

.9 

5.3 

6.5 

6.0 

140-160 

3.1 

8.0 

6.7 

1.1  .1 

19.0 

8.7 

8.0 

(8)  170-190 

2.4 

8.6 

10.9 

4.1  .1 

26.1 

10.2 

10.0 

200-220 

2.4 

5.1 

4.9 

.9 

13.3 

8.6 

8.0 

230-250 

1.4 

2.0 

.8 

.1 

4.3 

6.7 

7.0 

(W)  260-280 

.6 

1.0 

.2 

l.fl 

5.5 

6.0 

290-310 

.3 

.7 

1.0 

4.7 

5.0 

320-340 

.7 

1.2 

.8 

.1 

2.8 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

////, /////// 

TOTALS 

16.7 

43.6 

29.9 

7.1  .5 

100.0 

8,2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFKmTIIIG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  A;raBVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

J  ♦  6 

MONTH:  JUN  HOU31S:  15-17 

DIRBCTIOII  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

2.1 

1.9 

.2  .2 

5.6 

9.0 

9.0 

020-040 

1.6 

2.4 

2.6 

.1 

6.7 

8.1 

8.0 

050-070 

2.3 

3.9 

1.4 

-1 

7.8 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

1.4 

3.4 

1.0 

5.9 

6.6 

6.0 

110-130 

1.7 

6.1 

3.6 

.1 

11.5 

8.0 

8.0 

140-160 

1.4 

8.0 

12.1 

2.6  .1 

24.2 

10.2 

10.0 

(S)  170-190 

1.4 

4.9 

11.3 

4.1  .3  .2 

22.4 

11.4 

11.0 

200-220 

1.0 

3.2 

2.3 

.7 

7.2 

8.8 

8.0 

230-250 

1.1 

.8 

.3 

2.2 

5.5 

4.5 

(W)  260-280 

.3 

1.0 

1.3 

5.0 

5.0 

290-310 

.4 

.4 

.1 

.1 

1.1 

6.2 

5.0 

320-340 

.4 

1.0 

.3 

1.8 

6.8 

6.0 

VMUABLB 

1 

CALH 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2.3 

//////////// 

Tonaos 

1  14.1 

37.2 

36.9 

8.0  .6  .2 

100.0 

8.9 

9.0 

TOTM.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

899 
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OPBmillG  LOCATIGM  *A* 
USAFETMC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TD  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(*)  350-010 

.9 

1.4 

1.3 

.3 

.2 

4.2 

8.8 

8.0 

020-040 

1.6 

3.0 

1.7 

.2 

6.4 

7.2 

6.5 

050-070 

2.8 

3.0 

.6 

.1 

6.4 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

4.1 

4.7 

.9 

.2 

9.9 

5.6 

5.0 

110-130 

4.9 

6.4 

2.7 

,1 

14.1 

6.4 

6.0 

140-160 

4.4 

14.1 

11.9 

3.4 

.1 

34.0 

9.1 

9.0 

(S)  170-190 

1.9 

5.2 

7.9 

1.0 

.2 

16.2 

9.6 

10.0 

200-220 

.9 

.6 

.7 

.1 

2.2 

7.4 

7.5 

230-250 

.4 

.6 

1.0 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.4 

.1 

.2 

.8 

5.7 

4.0 

290-310 

.3 

.3 

2.0 

2.0 

320-340 

.3 

.2 

.1 

.7 

9.8 

9.5 

VMUABLB 

1 

CAW 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

22.6 

39.4 

28.1 

5.3 

.6 

.1 

100.0 

7-7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFERATIRG  lACKTIOH  -A'  PERCEHTAGE  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASBBVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


VIVECTIOK 

(DE6REKS) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.1 

1.0 

1.4 

.6 

5.1 

7.2 

5.5 

020-040 

2.3 

2.1 

1.9 

.3 

.1 

6.8 

7.4 

6.0 

050-070 

3.6 

1.6 

.2 

.1 

5.4 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

3.8 

1.3 

.4 

5.6 

4.4 

3.5 

110-130 

7.9 

5.6 

1.2 

14.7 

5.1 

4.0 

140-160 

8.4 

16.0 

9.0 

.7 

34.1 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

2.1 

6.6 

2.7 

.4 

11.8 

7.6 

7.0 

200-220 

.4 

1.2 

.3 

.1 

2.1 

6.7 

6.0 

230-250 

.2 

.1 

.3 

4.7 

2.0 

(W)  260-280 

.1 

.3 

.4 

5.5 

6.5 

290-310 

.3 

.1 

.4 

3.0 

2.5 

320-340 

.4 

.4 

.1 

.1 

.1 

1.2 

7.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOriALS 

1  31.6 

36.2 

17.3 

2.3 

.2 

100,0 

5,8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPEMTIHG  UXJmOR  *A'  PERCERIAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHBVIIXB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIBBCnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DSeREBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

2.6 

1.6 

.4 

-1 

7.6 

6.9 

6.0 

020-040 

2.4 

2.7 

1.6 

.2 

.0 

.0 

6.9 

7,0 

7.0 

050-070 

2.1 

2.4 

-5 

.1 

.0 

5.1 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.0 

.4 

-1 

4.7 

5.5 

5.0 

110-130 

3.8 

3.7 

1.2 

.1 

8.7 

5.8 

5.0 

140-160 

5.8 

10.1 

6.9 

1.2 

.0 

24.1 

7.8 

8.0 

(8)  170-190 

3.3 

7.3 

6.8 

1.7 

.1 

.0 

19.3 

9.0 

9.0 

200-220 

D 

3.1 

2.1 

.3 

.0 

7.2 

7.9 

8.0 

230-250 

1.1 

.4 

.0 

2.4 

5.8 

5.5 

(W)  260-280 

■ 

.6 

.2 

1.3 

5.3 

5.0 

290-310 

M 

.3 

.0 

.0 

.8 

4.4 

4.0 

320-340 

.7 

.3 

.1 

.0 

1.8 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10. 1  //////////// 

TOTALS  26. S  36.6  22.0  4.2  .2  100.0  6.6  7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 
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OPBRKriRC  hOCKtiaX  'A*  PERCEWDkGE  FRBgUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  BOURLy  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTB:  JUN  HOURS:  ALL 


CKTEGORT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITT  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.0 

7.3 

5.5 

1.8  1.4 

21.1 

8.8 

8.0 

020-040 

5.0 

7.8 

2.8 

.9 

16.5 

6.8 

7.0 

050-070 

2.8 

2.8 

.9 

6.4 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

1.4 

.9 

.5 

2.8 

7.0 

4.5 

110-130 

1.8 

4.1 

1.4 

.5 

7.8 

7.1 

7.0 

140-160 

.9 

7.3 

3.7 

1.4 

13.3 

9.4 

9.0 

(8)  170-190 

4.6 

6.4 

2.3 

.5 

13.8 

6.3 

6.0 

200-220 

.9 

.9 

1.8 

4.8 

5.0 

230-250 

.5 

.5 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

.9 

7.5 

7.5 

290-310 

.5 

.9 

1.4 

11.3 

12.0 

320-340 

1.4 

.9 

.9 

3.2 

7.9 

5.0 

VARIABLE  1 

1 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10.6  //////////// 

TOTALS  24.3  39.8  17.5  6.5  1.4  100.0  6.8  7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  218 
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OPEMTHIG  UXATIOR  'A' 
WAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCERTAGB  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

1.5 

.4 

7,0 

3.9 

3.0 

020-040 

1.7 

1.6 

.2 

3.5 

4.8 

5.0 

050-070 

2.0 

.4 

.1 

2.6 

3.9 

3,5 

(B)  080-100 

.6 

.8 

.1 

1.5 

4.9 

5.0 

110-130 

4.0 

3.4 

.1 

7.5 

4.6 

4.0 

140-160 

13.1 

16.8 

4.1 

34.0 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

4.7 

11.8 

6.2  .1 

22.9 

7.4 

7.0 

200-220 

1.9 

1.1 

1.0 

4.0 

5.8 

5.0 

230-250 

.8 

.8 

2.1 

2.0 

(V)  260-280 

.4 

.3 

.8 

3.6 

2.0 

290-310 

.3 

.2 

.5 

4.4 

4.0 

320-340 

.6 

.2 

.3 

1.2 

5.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

auM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.8 

//////////// 

TOTALS 

1  35.2 

38.1 

12.5  .1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUHBKN  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIIIQ  UXJfflOH  *A* 
USAFBnC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCBRTAGB  PKEgOBNCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTIC3R  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UrC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

i 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.2 

3.2  .8 

10.2 

4.5 

4.0 

020-040 

3.1 

1.4  .4 

4.9 

4.2 

3.0 

050-070 

1.3 

.1 

1.4 

2.5 

2.0 

(B)  080-100 

.5 

.3 

.9 

3.4 

2.0 

110-130 

5.1 

1.5 

6.6 

3.4 

3.0 

140-160 

11.2 

7.0  .9 

19.0 

4.6 

4.0 

(S)  170-180 

8.8 

12.0  4.6 

25.5 

6.2 

6.0 

200-220 

2.6 

1.8  .2 

4.6 

4.5 

4.0 

230-250 

1.0 

.3 

1.3 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

290-310 

.1 

.1  .1 

,3 

6.3 

5.0 

320-340 

.8 

.8 

2.7 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.3 

//////////// 

tOrCALS 

40.9 

27.7  7.0 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBMfflllG  lOCATIOH  *A*  PBBCBNTA6B  FREQUENCY  OP  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEtAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  IfUMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.3 

2.9 

.0  .1 

10.1 

4.7 

4.0 

020-040 

2.7 

3.0 

.5 

6.2 

5.2 

5.0 

050-070 

1.5 

.5 

.1  .1 

2.3 

4.2 

3.0 

(B)  080-100 

1.8 

.9 

2.7 

4.1 

4.0 

110-130 

3.2 

1.3 

.1 

4.6 

3.6 

3.0 

140-160 

8.7 

8.5 

1.4  .1 

18.7 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

6.6 

11.0 

5.4  .2 

23.1 

6.8 

7.0 

200-320 

4.7 

4.2 

1.5 

10.4 

5.7 

5.0 

230-390 

1.2 

1.1 

.2 

2.5 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

.3 

.3 

.6 

5.0 

4.5 

290-310 

.1 

.3 

.3 

5.3 

6.0 

320-340 

.8 

.2 

.1 

1.1 

4.6 

4.0 

VMUAILB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.3 

//////////// 

TOTALS 

37.9 

34.1 

10.1  .5 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PBRCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  BOURLY  ODSERVATICHS 

STATION  NUNBER;  721550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNCTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

2.4 

1.4 

.3 

5.5 

7.7 

8.0 

020-040 

1.5 

2.4 

1.2 

5.1 

6.5 

7.0 

050-070 

2.4 

1.9 

.8 

5.1 

5.6 

5.0 

(B)  080-100 

1.6 

1.2 

.2 

3.0 

4.6 

4.0 

110-130 

1.5 

2.9 

.3 

4.7 

5.5 

5.5 

140-160 

2.2 

4.9 

2.4 

.1 

9.6 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

3.3 

8.9 

6.8 

.5  .1 

19.7 

8.3 

8.0 

200-220 

4.6 

12.5 

8.3 

1.3 

26.7 

8.3 

8.0 

230-250 

2.5 

6.3 

3.5 

.2 

12.6 

7.4 

7.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.6 

.5 

3.2 

6.2 

6.0 

290-310 

.2 

.2 

.1 

.5 

5.6 

5.0 

320-340 

1.0 

.6 

.1 

1.7 

4.3 

3.5 

VMOMU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

miiimm 

TOmLS 

1  23.3 

45.8 

25.6 

2.4  .1 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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CPENUrilK  LOCATION  *A*  PBRCElrrAGE  FRBQUERCr  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OBATRAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmiON  HUmER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTCs  ♦  6  MONTB:  JUL  HOURS:  12-14 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM  1 
(cravBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

2.2 

1.1 

.2 

4.9 

6.9 

6.0 

020-040 

1.9 

3.1 

1.1 

.2 

6.3 

6.6 

6.0 

050-070 

1.3 

2.3 

1.1 

4.6 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

2.5 

3.9 

.6 

7.0 

5.7 

5.0 

110-130 

2.4 

3.7 

1.4 

7.4 

6.2 

6.0 

140-160 

2.2 

7.0 

5.2 

.4 

14.7 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

2.6 

6.4 

12.2 

2.0 

25.4 

9.7 

10.0 

200-220 

2.4 

7.2 

7.0 

1.0 

17.5 

8.9 

9.0 

230-250 

1.3 

4.1 

1.4 

6.8 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

.1 

.6 

.5 

1.3 

7.7 

7.5 

290-310 

.2 

.1 

.3 

3.7 

2.0 

320-340 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

5.3 

4.5 

VARIABLE 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

//////////// 

TOTALS 

19.7 

43.6 

31.6 

3,9 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  NUKBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  65 
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OPERATims  LocATion  *A’  percehtagb  frequeucy  op  qccufrehcb  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SlU.  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  in  KNCrrS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

1.7 

1.3 

.3 

4.3 

8.2 

8.0 

020-040 

1.1 

2.8 

1.2 

.3  .1 

5.5 

8.0 

8.0 

050-070 

1.0 

3.7 

.9 

5.5 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

1.9 

5.1 

1.2 

8.2 

6.9 

7.0 

110-130 

1.9 

6.1 

4.0 

.1  .1 

12.3 

8.0 

8.0 

140-160 

2.3 

8.1 

11.0 

1.2 

22.5 

9.5 

10.0 

(S)  170-190 

.9 

5.9 

14.1 

2.7 

23.5 

10.9 

11.0 

200-220 

2.2 

4.0 

4.2 

1.2  .2 

11.7 

9.1 

9.0 

230-250 

1.1 

1.4 

.3 

2.8 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

.3 

.5 

.9 

5.1 

5.5 

290-310 

.4 

.1 

.1 

.6 

6.7 

3.5 

320-340 

.4 

.2 

.2 

,9 

7.3 

5.5 

VBRIABLB 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TOTALS 

1  14.5 

39.6 

38.2 

6.0  .4  .1 

100.0 

8.8 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  66 
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PERCBHTA6B  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SCKTIOII  NUMBER:  723550  CTATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(K)  350-010 

1.3 

1.2 

.5 

.2 

3.2 

6.8 

6.5 

020-040 

1.8 

2.7 

1.2 

.1 

5.8 

6.8 

7.0 

050-070 

2.5 

2.9 

.4 

.1 

5.9 

5.6 

5.0 

(B)  080-100 

2.0 

4.7 

1.1 

7.8 

6.4 

6.0 

110-130 

3.7 

11.2 

6.3 

.3 

21.5 

7.7 

8.0 

140-160 

3.2 

11.7 

12.6 

1.6 

29.1 

9.1 

9.0 

(S)  170-190 

2.2 

7.1 

9.8 

1.3 

20.3 

9.4 

10.0 

200-220 

.6 

1.2 

1.8 

.1 

3.8 

8.8 

10.0 

230-250 

.4 

.2 

.1 

.8 

5.1 

4.0 

(«)  260-280 

.1 

.1 

.2 

7.0 

7.0 

290-310 

.1 

.1 

.1 

.3 

5.7 

5.0 

320-340 

.1 

.1 

3.0 

3.0 

VJUtUBLB 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

18.0 

43.0 

34.0 

3.7 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


OPERATING  UXrATlON  "A* 
lOAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


C  -  4  -  67 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFRnc,  ASBBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SlSVnON  mjHBBR:  723S50  STATION  NAME;  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTCs  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCTIOIf  1 
(DBORKES)  1 

1-4 

i 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.5 

.3 

.4 

.2 

3.4 

4.8 

3.0 

020-040 

2.8 

1.2 

.4 

4.4 

4.8 

4.0 

050-070 

3.2 

1.1 

.1 

4.4 

3.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.9 

1.9 

.1 

4.0 

4.7 

5.0 

110-130 

7.0 

8.7 

.8 

,1 

16.6 

5.5 

5.0 

140-160 

8.9 

22.5 

8.9 

.4 

40.8 

7.0 

7.0 

(8)  170-190 

1.4 

iO.5 

4.3 

16.2 

7.7 

7.0 

200-220 

.9 

.9 

.1 

.1 

1.9 

5.4 

6.0 

230-250 

.2 

.2 

.4 

4.5 

4.5 

(W)  260-280 

.1 

.1 

8.0 

8.0 

290-310 

.3 

.3 

1.7 

1.0 

320-340 

.2 

.2 

.2 

.1 

.8 

8.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CJOH 

miiiiimiiiiiiiimiiimiimnimiiiniiiinimiintiiNniinmnni 

6.7 

//////////// 

TOTALS 

29.3 

47.6 

15.2 

1.0 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBmO'IllQ  lOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  KC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

flPCKTIOII  NUMBER;  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  IFTC;  +  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DlRECnOM 

i 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGREBS) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(II)  350-010 

3.2 

1-9 

.8 

.2 

6.1 

5.6 

4.0 

020-040 

2.1 

2.3 

.8 

.1 

.0 

5.2 

6.0 

5.0 

050-070 

1.9 

1.6 

.4 

.0 

4.0 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.3 

.4 

.0 

4.4 

5.7 

5.0 

110-130 

3.6 

4.9 

1.6 

.1 

.0 

10.1 

6.2 

6.0 

140-160 

6.5 

10.8 

5.8 

.5 

23.5 

7.1 

7.0 

(8)  170-190 

3.8 

9.5 

7.9 

-9 

.0 

22.1 

8.3 

8.0 

200-320 

2.5 

4.1 

3.0 

.5 

.0 

10.1 

7.8 

3.0 

230-350 

1.0 

1.7 

.7 

.0 

3.5 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

.3 

.4 

.1 

.9 

5.9 

6.0 

290-310 

.2 

.1 

.0 

.0 

.4 

5.1 

4.0 

320-340 

.6 

.3 

.1 

.1 

1.1 

5.2 

4.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

!  nun  mu 

TCTtALS 

27.3 

39.9 

21.6 

2.4 

100.0 

6.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATION'?  7440 
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omihnm  uxtaion 

USAFTEAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlOn  NUMBER:  723550  STATION  NAHE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  IfTC:  +  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

2.3 

2.3  .8 

8.3 

7.3 

5,0 

020-040 

3.0 

4.5 

.8  .8 

9.1 

7.7 

6.5 

050-070 

3.8 

5.3 

.8 

9.8 

5.2 

5.0 

(B)  OBO-100 

3.0 

4.5 

7.6 

4.8 

5.0 

110-130 

6.8 

3.0 

1.5 

11.4 

5.5 

4.0 

140-160 

8.3 

14.4 

9.1 

31.8 

7.3 

7.5 

(S)  170-190 

.8 

4.5 

1.5 

6.8 

7.6 

8.0 

200-220 

1.5 

.8 

.8 

3.0 

7.5 

4.0 

230-250 

*8 

.8 

2.0 

2.0 

(W)  260-280 

290-310 

.8 

.8 

1.5 

8.0 

8.0 

320-340 

.8 

.8 

1.5 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.3 

//////////// 

TOTALS 

1  31.8 

40.9 

16.8  .8  .8  .8 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  132 
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OPSRMriHG  IdOCATlOlf  "A*  PBRCElVrAGB  FREQUBHCY  OP  OCCl/RRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASHEVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SCAriOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAH  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRScnOR  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.5 

2.0 

.4  .2 

7.2 

4.8 

4.0 

020-040 

3.7 

2.9 

1.4 

B.O 

5.7 

5.0 

050-070 

2.3 

.9 

.5 

3.7 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.1 

.1 

2.9 

4.6 

4.0 

110-130 

7.6 

3.0 

.2 

10.9 

3.9 

3.0 

140-160 

12.5 

12.8 

1.2  .2 

26.7 

5.0 

5.0 

(S)  170-190 

5.4 

8.3 

1.3  .1 

15.1 

5.8 

6.0 

200-220 

1.2 

.9 

.1 

2.2 

4.3 

4.0 

330-250 

1.0 

.3 

.1 

1.4 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.0 

.1  .1 

1.2 

4.4 

2.0 

290-310 

.3 

.2 

.5 

4.4 

4-0 

320-340 

.2 

.2 

.1 

.5 

5.8 

5.0 

VMOABLB 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.9 

//////////// 

TOTALS 

41.4 

32.6 

5-4  -7 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIII6  UXTATIOli  "A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PSRCEmAGB  FREQUEHCY  OF  OCCUERENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIXriOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  VTCi  4  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

5.3 

3.4 

.8  .1 

9.6 

5.0 

4.0 

020-040 

4.6 

2.8 

.4 

7.8 

4.7 

4.0 

050-070 

2.0 

.8 

.1 

2.9 

3.5 

3.0 

(B)  080-100 

1.8 

.4 

.2 

2.5 

4.2 

3.0 

110-130 

6.1 

1.0 

7.1 

2.8 

2.0 

140-160 

11.6 

6,1 

1.0 

18.7 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

6.6 

5.4 

.6 

12.8 

4.6 

4.0 

200-220 

2.4 

.5 

.2 

3.1 

3.8 

3.0 

230-250 

.6 

.1 

.8 

2.6 

2.0 

(H)  260-280 

.3 

.1 

.4 

3.3 

2.5 

290-310 

.6 

.6 

2.5 

2.0 

320-340 

.4 

.1 

.1 

.6 

4.8 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.0 

//////////// 

TOTALS 

1  42.5 

20.7 

3.4  .1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  72 
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OPERKrnie  IACATION  *A'  PERCEirrAGB  frequehcy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFEEAC,  ASHEVIIiB  RC  FROM  BDURLY  OBSERVATIONS 

STMTIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOM  1 
(DBCREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.4 

3.5 

1.7 

9.7 

5.4 

5.0 

020-040 

2.6 

4.2 

1.6 

8.4 

6.2 

5.0 

050-070 

2.3 

.9 

.2 

3.3 

4.3 

4.0 

(E)  OflO-100 

1.9 

.3 

2.3 

2.8 

3.0 

110-130 

3.3 

1.2 

.2 

4.7 

3.9 

3.0 

140-160 

10.6 

6.8 

.8 

18.2 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

6.5 

6.7 

1.9 

15.1 

5.6 

5.0 

200-220 

3.5 

3.1 

.6 

7.3 

5.1 

5.0 

230-250 

1.4 

.4 

.1 

1.9 

3.7 

3.5 

(W)  260-280 

.6 

.1 

.1 

.9 

3.9 

3.0 

290-310 

.1 

.4 

.1 

.1 

.8 

7.4 

6.0 

320-340 

.2 

.1 

.3 

3.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.2 

//////////// 

TOtAL8 

37.4 

27.7 

7.3 

.1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  73 
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OPKIWnilG  LOCKTIOn  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASBBVULB  NC  FROH  HOURLY  CBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UrC:  ■*  6 


PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOFS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

«  WIND  WIND 


DIRECTION 

(DEGREES) 


1-4 


5-9 


(N)  350-010 

.8 

1.4 

1.9 

4.1 

8.6 

9.0 

020-040 

2.7 

4.5 

2.5 

.1 

9.8 

7.1 

7.0 

050-070 

1.4 

2.7 

.9 

4.9 

6.6 

6.5 

(E)  080-100 

1.9 

1.9 

.8 

4.6 

5.7 

5.0 

110-130 

2.3 

1.3 

.2 

.1 

3.9 

5.1 

4.0 

140-160 

3.4 

5.4 

2.5 

.1 

11.4 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

3.4 

10.8 

3.1 

.1 

17.4 

7.2 

7.0 

200-220 

6.0 

12.0 

7.0 

.3 

25.4 

7.2 

7.0 

230-250 

2.8 

5.9 

2.4 

11.1 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

1.6 

.1 

2.4 

5.6 

6.0 

290-310 

.6 

.2 

.9 

3.6 

2.5 

320-340 

.8 

.1 

.9 

3.9 

2.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

////"/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

ntiiiiiiin 

TOTALS 

26.7 

47.7 

21.5 

.7 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OTSERVATIONS  930 


C  -  4  -  74 
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CPBIWTIIIG  UXATIOIf  'A* 
OSAFEEK,  ASHEVILLE  RC 


PBRCEDTAGB  FREQUEHCY  OF  OCOmRERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIN.*)  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SEKTIOR  HUmER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


oiREcnaR  1 

(OBGRBES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

1.7 

1.6  .1 

4.4 

8.1 

9.0 

020-040 

1.8 

3.8 

1.4 

7.0 

6.8 

7.0 

050-070 

2.2 

2.4 

.8 

5.3 

6.0 

5.0 

(E)  080-100 

2.6 

3.4 

.4  .1 

6.6 

5.8 

5.0 

110-130 

2.5 

5.1 

1.5 

9.0 

6.5 

6.0 

140-160 

2.7 

8.6 

3.4 

14.7 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

2.3 

11.1 

7.0  .3 

20.6 

8.2 

8.0 

200-220 

4.1 

9.4 

7.3  .3 

21.1 

7.9 

8.0 

230-250 

1.2 

4.7 

.6  .1 

6.7 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

1.0 

.4 

2.3 

6.2 

6.0 

290-310 

.2 

.1 

.3 

7.7 

8.0 

320-340 

.5 

.3 

.9 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

21.8 

51.7 

24.5  .9 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  75 
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OFKmTmC  I.0CAT10N  PBKCBIfraGB  FRBgUBlfCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEinC,  ASHEVILLE  EC  FRCN  BOURLT  CBSERVATIONS 

STATICH  NUMBER:  7235S0  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  WTC:  ♦ 

6 

MONTB:  AUG  HOURS 

:  15-17 

DIRBCTION 

(DECREES) 

1 

5-9 

10-14  15- 

tnilD  SPEED  IR  KNOTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.2 

1.6 

.9 

2.7 

8.2 

9.0 

020-040 

1.3 

4.2 

2.4 

.2 

8.1 

7.7 

8.0 

050-070 

1.9 

4.1 

1.5 

7.5 

6.7 

6-0 

(E)  080-100 

2.4 

5.6 

1.3 

.1 

9.4 

6.5 

6.0 

110-130 

3.0 

8.4 

3.4 

.2  .1 

15.2 

7.5 

7.0 

140-160 

2.7 

9.5 

8.4 

.6 

21.2 

8.6 

8.0 

(8)  170-190 

1.5 

8.4 

9.0 

.6 

19.6 

9.2 

9.0 

200-220 

1.1 

4.2 

2.8 

.4 

8.5 

8.2 

8.0 

230-250 

.9 

2.2 

.9 

.1 

4.0 

7.4 

7.0 

(H)  260-280 

.1 

.9 

.2 

1.2 

7.2 

7.0 

290-310 

.1 

.4 

.1 

.6 

8.5 

6.0 

320-340 

.2 

.4 

.6 

5.2 

5.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

Ilium  mt 

TOTALS 

1  15.4 

49.9 

30.8  2 

.1  .3 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  76 
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OPBRATIRO  lOCATZON  *A” 
USAFRTAC,  ASHBVIIXB  RC 


PERCBlfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WJHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOII  miMBBR:  723550 


STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIKECnOII  1 
(ratcatBBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

.6 

1.3 

1.0 

.1  .1 

3.0 

8.7 

8.0 

030-040 

3.0 

3.7 

1.0 

.1 

7.7 

6.2 

6.0 

050-070 

4.1 

3.0 

.3 

6.5 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

3.9 

6.3 

.6 

9.8 

5.7 

6.0 

110-130 

5.8 

13.7 

3.0 

.3 

22.8 

6.6 

6.0 

140-160 

4.5 

13.3 

7.0 

.4 

25.3 

7.7 

8.0 

(8)  170-190 

3.0 

5.9 

4.6 

.8 

13.3 

8.5 

8.0 

300-330 

1.4 

1.9 

.4 

3.8 

5.8 

6.0 

330-350 

1.1 

1.4 

.1 

2.6 

5.3 

5.0 

(W)  360-380 

.3 

.4 

.1 

.8 

5.4 

5.0 

390-310 

.1 

.1 

.1 

.3 

10.0 

10.0 

330-340 

.1 

.1 

.2 

7.0 

7.0 

VARIABLE 

1 

CUH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

25. S 

49.7 

18.3 

1.7  .1  .1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  UX»T10N  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASBBVILLR  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


8TATI0M  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FCXrT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
HONTB:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  RROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.1 

2.0 

1.1  .1 

6.3 

5.6 

5.0 

020-040 

2.5 

2.9 

.6  .1  .1 

6.2 

6.1 

5.5 

050-070 

2.8 

2.5 

.3 

5.6 

4.5 

4.5 

(B)  080-100 

3.2 

1.5 

4.7 

4.0 

4.0 

110-130 

9.1 

7.5 

1.0 

17.6 

5.0 

4.0 

140-160 

9.9 

19.4 

4.1  .1 

33.4 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

3.1 

5.8 

2.0 

11.0 

6.7 

7.0 

200-220 

1.2 

.8 

1.9 

4.3 

3.5 

230-250 

1.3 

.4 

1.7 

3.4 

3.5 

(¥)  260-280 

.4 

.2 

.6 

3.7 

4.0 

290-310 

.1 

.6 

.1 

.9 

7.6 

9.0 

320-340 

.2 

.2 

.4 

5.0 

4,5 

VMUABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.5 

//////////// 

TOTALS 

1  36.9 

43.8 

9.2  .3  .1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTM.  mmSER  OF  OBSBRVKTIORS  930 

C  -  4  -  78 
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OraUVTIIIO  lOCATION  ”A* 
UamZAC,  ASBEVILLS  HC 


PEHCBirrAGB  FRBQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  lfA»ffi:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


DIRBCnOR  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

ND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  '  -24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGRBBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

2.5 

2.1 

1.2 

.1  .0  .0 

5.9 

6.2 

5.0 

020-040 

2.8 

3.6 

1.4 

.1  .0 

7.9 

6.3 

6.0 

050-070 

2.4 

2.0 

.6 

5.0 

5.3 

5.0 

(B)  000-100 

2.3 

2.6 

.4 

.0 

5.3 

5.4 

5.0 

110-130 

5.0 

5.1 

1.3 

.1  .0 

11.4 

5.6 

5.0 

140-160 

7.2 

10.2 

3.5 

.2 

21.2 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

3.9 

7.8 

3.7 

.2 

15.6 

7.1 

7.0 

200-320 

2.6 

4.1 

2.3 

.1 

9.2 

6.9 

6.0 

330-290 

1.3 

1.9 

.5 

.0  .0 

3.8 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

.5 

.5 

.1 

.0 

1.2 

5.4 

5.0 

290-310 

.3 

.3 

.1 

.0  .0 

.6 

6.2 

5.5 

320-340 

.3 

.2 

.1 

.6 

4.7 

4.0 

VMUMLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.4 

nm  limit 

TOTALS 

1  31.1 

40.4 

15.1 

.B 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 

C  -  4  -  79 
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oramnifs  uxiaicm  "A*  percbntage  frequbhct  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MOHra:  AUG  HOURS:  ALL 


CAXBOORT  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1-4  5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

6.7  .8 

11.7 

11.0 

10.5 

020-040 

2.5  11.7 

7.5 

21.7 

7.7 

7.0 

050-070 

5.0  5.8 

1.7 

12.5 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

5.8  6.7 

1.7 

14.2 

5.2 

5.0 

110-130 

5.8  4.2 

.8 

10.8 

4.8 

4.0 

140-160 

2.5  5.0 

4.2 

11.7 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

.8 

.8 

1.7 

8.0 

8.0 

200-220 

.8  1.7 

2.5 

5.3 

6.0 

230-250 

1.7 

1.7 

7.0 

7.0 

(H)  260-280 

290-310 

320-340 

.8 

.8 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

//////////// 

TOTALS 

1  22.4  42.6 

23.4  .8 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  120 

C  -  4  -  80 
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OPBRKrniG  UXATIOH  "A"  PERCEHIAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8APKIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRBCnON  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.1 

4.1 

2.0  .7 

14.9 

5.7 

4.0 

020-040 

2.1 

3.4 

1.2  .3  .2 

7.3 

7.4 

6.5 

050-070 

1.1 

.7 

.3 

2.1 

5.2 

4.0 

(E)  080-100 

.6 

.6 

1.1 

4.5 

4.5 

110-130 

4.9 

2.1 

-3 

7.3 

4.3 

4.0 

140-160 

6.6 

13.0 

4.4 

24.0 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

3.2 

7.7 

6.6  .9 

16.3 

8.2 

8.0 

200-220 

1.2 

.3 

1.6 

3.5 

3.5 

230-250 

.2 

.3 

.1 

.7 

6.0 

6.5 

(W)  260-280 

.4 

.1 

.6 

2.8 

2.0 

290-310 

.2 

.2 

4.0 

4.0 

320-340 

1.0 

.4 

.2 

1.7 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.2 

//////////// 

TOTALS 

1  29.6 

32.7 

14.9  2.1  .2 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL  nOMBBR  OP  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  81 
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OPERATlIfG  LOCATICHI  "A*  PERCENTAGE  PREQC/ENCTf  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOM  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  (fPC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  03«05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(If)  350-010 

8.6 

4.8 

2.2  .8  .4  .1 

16.9 

6.3 

4.0 

020-040 

2.8 

3-7 

M 

CD 

8.9 

7.4 

6.5 

050-070 

.3 

.3 

.2 

.9 

6.6 

7.0 

(B)  080-100 

1.0 

.2  .1 

1.3 

5.4 

2.5 

110-130 

3.0 

1.3 

.1 

4.4 

3.9 

3.0 

140-160 

6.9 

6.4 

1.3 

16.7 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

3.6 

9.7 

4.2  .2 

17.7 

7.4 

8.0 

200-220 

1.7 

.9 

.2 

2.8 

4.6 

4.0 

230-250 

.8 

.4 

.2 

1.4 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

7.0 

7.0 

290-310 

.2 

.1 

.1  .1  .1 

.7 

9.0 

7.5 

320-340 

.6 

.3 

.2 

1.1 

5.5 

5.0 

VARIABlf 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.1 

//////////// 

TOTALS 

1  29.5 

30.0 

10,7  1.8  -6  .1 

100.0 

4.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  82 
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OPERATIIIG  LOCATIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FPOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


DIRBCnOR  1 
(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.8 

6.6 

1.6 

1.3  .7  .1 

.2 

17.2 

7.3 

5.0 

020-040 

3.9 

3.2 

1.8 

1.2  .2 

10.3 

7.7 

6.0 

050-070 

1.  i 

.9 

,1 

2.3 

4.3 

4,0 

(B)  080-100 

1.4 

.4 

.2 

2.1 

4.1 

3.0 

110-130 

2.7 

1.0 

.2 

3.9 

3.9 

3.0 

140-160 

7.0 

9.0 

2.3 

.2  .1 

10.7 

5.9 

6.0 

(8)  170-190 

3.6 

9.0 

4.1 

.6 

17.2 

7.6 

8.0 

200-220 

1.2 

1.6 

.2 

.1 

3.1 

5.6 

5,5 

230-250 

.8 

.3 

1.' 

3.4 

3.5 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.1 

.3 

7.3 

6.0 

290-310 

.6 

.6 

2.0 

2.0 

320-340 

.7 

,7 

.1 

1.4 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

//////■//////////////////////////////////////////////////// v// /////////////// 

21.7 

iiiniimii 

TOTALS 

1  30.1 

32.8 

10.7 

3.4  1.0  .1 

.2 

100.0 

5.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  ~  4  -  83 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

3.4 

2.9 

1.3  .4  .3  .1 

9.7 

11.2 

10.0 

020-040 

3.2 

4.4 

3.6 

.6  .3 

12.1 

8.0 

7.0 

050-070 

2.0 

1.2 

.3 

.2 

3.6 

5.6 

4.0 

(B)  OBO-IOO 

1.9 

1.1 

.4 

3.4 

5.1 

4.0 

110-130 

1.8 

1.8 

.2 

.1 

3.9 

5.3 

5.0 

140-160 

3.4 

5.9 

3.2 

.1 

12.7 

7.1 

8.0 

(S)  170-190 

2.7 

7.2 

11.7 

1.9  .8 

24.2 

10.0 

10.0 

200-220 

3.3 

6.8 

7.8 

1.0  .2 

19.1 

8.7 

9.0 

230-250 

1.2 

2.4 

.6 

4.2 

6.3 

6,0 

(W)  260-280 

.3 

.4 

.8 

5.1 

5.0 

290-310 

.2 

.2 

6.5 

6.5 

320-340 

.7 

.2 

.1 

.1 

1.1 

5.9 

4.0 

VMIIMBLE 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiniimmuiiiuiniimiimmiiiniiiiiiiiiiiinnmiiimi 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

21.6 

35.0 

30.8 

5.3  1.7  .3  .1 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  84 
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CPBIWTIIIG  UX»nOR  'A*  PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKEAC,  ASHEVIIXE  NC  FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 

SCATIOR  HUMBER:  723S50  STATION  HAKE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  6 

MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

3.0 

2.4 

2.2  .2  .2  .1 

9.2 

11.2 

11.0 

020-040 

1.2 

4.0 

3.1 

.9 

9.. 

7.1 

9.0 

050-070 

1.6 

2.2 

.1 

3.9 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.2 

.6 

3.1 

5.6 

5.5 

110-130 

1.9 

2.7 

.4 

5.0 

5.9 

6.0 

140-160 

3.4 

7.1 

4.1 

.6 

15.2 

7.6 

7.0 

(S)  170-190 

2.6 

7.6 

12.7 

4.4  .3  .1 

27.7 

10.5 

10.0 

200-220 

.9 

6.6 

6.4 

1.3 

15.2 

9.4 

10.0 

230-250 

1.4 

2.7 

1.2 

5.3 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

.2 

.4 

.3 

1.0 

7.7 

7.0 

290-310 

.2 

.1 

.1 

.4 

7.3 

6.5 

320-340 

1.2 

.7 

.3 

2.2 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CKIH 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2 . 4 

//////////// 

Tcmos 

1  16.9 

38.3 

31.7 

9.4  .5  .3  .1 

100.0 

8.6 

9.0 

TOTAL  miMBRR  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  85 
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OFERKTIRG  LCX»TIOM  "A"  PERCENTASB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFETAC,  ASHEVIUE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DiRBcrion 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNCTTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

4.3 

2.6 

1.4 

8.9 

10.1 

9.0 

020-040 

1.7 

5-1 

2.6 

.9 

10.2 

8.2 

8.0 

050-070 

1.4 

2.1 

-7 

4.2 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

1.6 

2.4 

.7 

4.7 

6.2 

6.0 

110-130 

1.6 

6.1 

1.6 

.1 

9.3 

7.2 

7.5 

140-160 

2.2 

9.1 

9.2 

1.7  .2 

22.4 

9.3 

9.0 

(S)  170-190 

1.7 

5.1 

9.3 

5.0  .6 

21.7 

11.4 

12.0 

200-320 

1.3 

5.6 

3.7 

.9  .1 

11.6 

6.8 

8.0 

230-250 

.9 

1.1 

.3 

2.3 

5.9 

6.0 

(W)  260-280 

.7 

.7 

1.3 

4.9 

4.5 

290-310 

.1 

.1 

.1 

.3 

6.3 

6.0 

320-340 

.3 

.4 

.3 

.2 

1.3 

8.6 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

//////////// 

TOTEALS 

1  14.1 

42.1 

31.1 

10.2  .9 

100.0 

8.9 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  86 


I 
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OPERKTIire  LOCATIOH  'A* 
USAnOAC,  ASBEVILLB  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBBR;  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRBCTIOn  1 
(DBORBSa)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

2.8 

2.2  .4  .1 

7.9 

7.9 

7.0 

020-040 

4.4 

4.1 

i.e  .2 

10.6 

6.0 

5.0 

050-070 

3.0 

3.0 

.1 

6.1 

4.7 

5.0 

(B)  080-100 

2.9 

2.1 

.4 

5.4 

5.1 

4.0 

110-130 

5.6 

8.2 

2.0  .1 

15.9 

6.0 

6.0 

140-160 

7.9 

12.0 

8.7  .9  .1 

29.6 

7.7 

7.0 

(S)  170-190 

2.2 

4.6 

5.3  .9  .2 

13.2 

9.2 

9.0 

200-220 

1.7 

1.0 

.9  .2 

3.8 

6.2 

5.0 

230-250 

.2 

.1 

.3 

7.0 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.4 

4.5 

4.5 

290-310 

.2 

.1 

.3 

4.3 

4.0 

320-340 

.2 

.3 

.1 

.7 

6,7 

5.5 

VARIABLE 

1 

aoN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

TOTALS 

1  30.6 

38.6 

21.5  2.8  .4 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  IIUHBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  87 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Page  140 


OPEIWrlllO  LOCMIOH  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC.  ASHEVILLE  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  723550  STATION  NAMES  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.4 

2.6 

2.3  .4  .1  .1 

11.0 

6.5 

5.0 

020-040 

3.6 

2.8 

1.1  .1 

7.6 

5.8 

5.0 

050-070 

3.0 

2.0 

.1 

5.1 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

2.1 

1.0 

.2 

3.3 

4.4 

4.0 

110-130 

4.3 

5.8 

1.4 

11.6 

5.8 

6.0 

140-160 

9.4 

13.8 

9.2  1.0 

33.4 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

2.1 

3.9 

4.2  .2 

10.4 

8.2 

8.0 

200-220 

1.0 

.4 

.2  .1 

1.8 

5.7 

4.0 

230-250 

.7 

.1 

.8 

5.7 

2.0 

(W)  260-280 

.2 

.3 

.6 

5.6 

6.0 

290-310 

.3 

.1 

.4 

5.0 

3.0 

320-340 

.8 

.3 

.1  .1 

1.3 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.7 

//////////// 

TOTALS 

1  32.9 

32.9 

18.9  1.9  .1  .2 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  «  -  88 
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OPERATIHG  UXhncm  PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

flnrjaiOH  NUHBBR:  723550  station  RAHB:  fort  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOII  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DB6RBBS)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

im 

.3  .1  .1  .0 

12.0 

7.9 

6.0 

020-040 

3.8 

.6 

.1 

9.5 

7.5 

7.0 

050-070 

B 

B 

3.6 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

B 

B 

B 

.0 

3.1 

5.2 

4.0 

110-130 

3.2 

3.6 

.8 

.0 

7.7 

5.6 

5.0 

140-160 

5.9 

9.8 

5.3 

.6 

.1 

21.6 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

2.7 

6.8 

7.3 

.2  .0 

18.8 

9.3 

9.0 

200-220 

1.5 

2.9 

2.4 

.0 

7.4 

8.2 

8.0 

230-250 

.8 

.9 

.3 

.0 

2.0 

6.1 

5.5 

(W)  260-280 

.3 

.3 

.1 

.6 

5.5 

5.0 

290-310 

.2 

.1 

.1 

.0 

.4 

5.7 

4.0 

320-340 

.7 

.4 

.2 

.1 

1.4 

5.8 

4.5 

VMUUBLB 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

imiiiiim 

TOCUS 

25.7 

35.2 

21.5 

4.7 

.7  .1  .1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  »  4  -  89 
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OPBRATINQ  LOCMTIOH  "A"  PERCEHTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

SIATICXI  miHBBR:  723550  STATION  NAHB:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CSXLUIG  CT 

VISIBILITT 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITS  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

WIlfD  SPEED  IN  KROrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

5.3 

7.5  4.3  1.5 

20.6 

11.4 

12.0 

020-040 

4.0 

8.5 

4.5  2.8  1.3 

21.1 

9.3 

a.o 

050-070 

2.3 

3.3 

.5 

6.0 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.5 

.3  .3 

3.8 

5.7 

6.0 

110-130 

2.3 

3.5 

.5 

6.3 

5.8 

6.0 

140-160 

5.3 

7.8 

3.3 

16.3 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

7.8 

4.3  .5 

14.1 

8.6 

8.0 

200-220 

.5 

.8 

.3 

1.5 

6.0 

6.0 

230-250 

1.0 

.5 

.3 

1.8 

4.7 

3.0 

(W)  260-280 

.3 

.3 

9.0 

9.0 

290-310 

.5 

.5 

1.5 

1.5 

320-340 

1.0 

1.8 

-3  .3 

3.3 

7.3 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.5 

//////////// 

TOTALS 

22.2  41.1 

21.8  7.9  3.1 

100.0 

7,9 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  (»SERVATIORS  398 

C  -  4  -  90 
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OPBRXriM  LOCKTIOH  *A*  PEHCBHTAfiE  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  vnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAraTAC,  ASHBVILLB  He  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SEAXIOH  HUmBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DBOaEBS) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.9 

8.4 

2.6  2.2  .8 

2D.e 

7.5 

6,0 

020-040 

3.9 

3.1 

2.4  .9  .2 

10.4 

7.4 

7.0 

050-070 

B 

1.5 

3.2 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

B 

.3 

.1 

1.4 

3.9 

3.0 

110-130 

H 

1.7 

.1  .2 

4.7 

5.3 

4.0 

140-160 

B 

8.5 

4.0  .3 

17.4 

7.0 

6.0 

(8)  170-190 

2.7 

6.2 

3.7 

12.6 

7.4 

7.0 

200-220 

2.3 

1.3 

.6 

4.2 

5.2 

4.0 

230-250 

B 

.3 

1.6 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

.1 

.8 

6.4 

7.0 

290-310 

.3 

.5 

4.6 

5.0 

320-340 

1.0 

.2  .3 

2.7 

6.4 

6.0 

9AIUABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.7 

//////////// 

raiKLB 

1  20.7 

33.0 

13.8  3.9  1.0 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  91 
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OPBMTIIIG  LOCJfflOH  *A*  PBRCEIiTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC*  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UrC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DBOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.1 

6.6 

2.9 

2.0  .5 

21.2 

7.6 

6.0 

020-040 

2.9 

4.0 

2.8 

.4  .2  .2 

10.5 

7.9 

7.0 

050-070 

1.8 

.6 

.1 

2.6 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

1.1 

.3 

1.4 

3.3 

3.0 

110-130 

1.5 

.6 

2.2 

4.1 

4.0 

140-160 

5.7 

6.8 

2.2 

.1  .1 

14.8 

6.2 

6.0 

(8)  170-190 

4.3 

5.5 

3.0 

.8 

13.5 

7.1 

7.0 

200-220 

2.2 

1.7 

.1 

4.0 

4.5 

4.0 

230-250 

2.0 

.1 

.1 

2.3 

2.9 

3.0 

(«)  260-280 

1.7 

.1 

1.8 

3.1 

2.0 

290-310 

.3 

.5 

.1 

.1 

1.1 

6.7 

6.0 

320-340 

1.5 

1.5 

.4 

.4  .1 

4.0 

7.3 

6.0 

vnRuunz 

CALM 

iiiininniinniiiiimiiiiiimiiiiiitmminiiiinniiiiiimniiinni 

20.6 

miiiiniii 

TOTALS 

32.1 

30.2 

11.8 

3.8  .9  .2 

100.0 

5.2 

6.0 

Tonu.  miMBER  OF  OBSERVATIORS  930 

C  -  4  -  92 
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OPBRKrUIG  VOCAncm  *A*  PERCEirrAGB  frequbncy  op  occurpencb  surfacb  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBTAC^  A8HEVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SEMTION  NUMBER:  723550  BTATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR  1 
(DB6REB8)  { 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

mi 

7.4 

5.2  2.4 

21.9 

7.7 

7.0 

020-040 

4.2 

2.2  1.0  .1 

10.6 

7.6 

6.0 

050-070 

H 

1.0 

.1 

3.0 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

H 

.4 

1.4 

3.8 

4.0 

110-130 

1.4 

3.4 

4.1 

3.5 

140-160 

7.2 

2.4  .1 

14.5 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

5.4 

4.3  .5 

14.4 

7.4 

7.0 

200-220 

1.8 

1.9 

.6 

4.4 

5.8 

5.0 

230-250 

.1 

1.2 

3.1 

3.0 

(W)  260-280 

.3 

.8 

3.6 

4.0 

290-310 

.5 

.2 

1.0 

6.8 

7.0 

320-340 

D 

1.5 

.9 

3.5 

7.0 

6.0 

VMUABLK 

CUN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.8 

//////////// 

TCQtUS 

28.8 

31.3 

15.9  4.0  .1 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  93 
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OPEPimilG  UXTATION 
OSArSIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGN  NUHBBR:  723550  STATION  NAHE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UrCJ  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


triND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

3.4 

6.2 

3.3  .5 

14.9 

11.3 

12.0 

020-040 

2.2 

4.5 

4.2 

1.7  .5 

13.1 

9.8 

9.0 

050-070 

2.8 

2.2 

.3 

5.3 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

1.6 

1.0 

.1 

2.7 

4.8 

4.0 

110-130 

1.9 

1.6 

.1 

3.7 

4.7 

4.0 

140-160 

2.5 

4.3 

2.5 

.3 

9.6 

7.5 

8.0 

(S)  170-190 

2.0 

7.6 

10.3 

2.6  .3 

22.9 

10.1 

10.0 

200-220 

1.7 

6.9 

5.4 

1.3 

15.3 

9.1 

9.0 

230-250 

.8 

2.7 

.6 

.5 

4.6 

8.1 

7.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.1 

.3 

6.7 

6.0 

290-310 

.2 

.2 

.3 

.8 

7.0 

6.0 

320-340 

.5 

1.4 

1.0 

.3  .1 

3.3 

9.1 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.5 

inmiliiii 

lOIUS 

17.7 

35.9 

31.0 

10.1  1.4 

100.0 

8.7 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  94 
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OPBRKnilC  UJCATIOn  'A* 
mAFErac,  ASHEVILLE  hc 


PERCEHTAGE  FRBQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSEHVATIOMS 

HEKTIOH  HUMBER:  723550  STATIOH  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTCt  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DiRBcnon  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.0 

2.8 

.5  .1 

15.3 

11.0 

10.0 

020-040 

4.3 

1.0 

.1 

11.9 

9.3 

9.0 

050-070 

H 

.4 

.5 

4.1 

7.2 

6.0 

(E)  080-100 

B 

.1 

1.9 

5.4 

5.0 

110-130 

Hi 

m 

.5 

3.3 

6.0 

6.0 

140-160 

1.7 

5.1 

2.5 

1.5 

10.8 

8.9 

8.0 

(S)  170-190 

1.4 

5.8 

12.2 

3.1 

.9  .1 

23.4 

11.3 

11.5 

200-220 

1.2 

5.2 

7.5 

2.4 

.3 

16.6 

10.4 

10.0 

230-250 

1.6 

1.7 

1.2 

.3 

4.8 

7.3 

8.0 

(W)  260-280 

.3 

.5 

.4 

.2 

.1  .2 

1.8 

11.5 

10.0 

290-310 

.4 

.1 

.3 

.9 

6.6 

5.5 

320-340 

.4 

.4 

2.4 

.2 

.3 

3.8 

10.9 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TCrtALS 

1  13.2 

32.8 

37.8 

12.0 

2.2  .4 

100.0 

9.7 

10.0 

TOTAL  mJKBBR  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  95 
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OFERATlilG  LOOVriOII  "A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCBRTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOH  mJHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  OTC:  ♦  6  MONIH:  OCT  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DBOREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

1.4 

2.9 

4.3 

2.6 

.3 

.3 

11.8 

11.3 

11.0 

020-040 

2.3 

6.0 

4.2 

1.0 

13.4 

8.5 

8.0 

050-070 

1.4 

2.7 

.5 

.2 

4.8 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.4 

.1 

3.2 

4.5 

4.0 

110-130 

1.3 

2.3 

.9 

.1 

4.5 

6.8 

6.0 

140-160 

2.0 

5.6 

6.1 

1.7 

.1 

15.6 

9.6 

10.0 

(8)  170-190 

2.4 

5.1 

12.0 

4.1 

.5 

24.1 

11.0 

11.5 

200-220 

1.4 

3.8 

3.4 

1.0 

.2 

9.8 

9.3 

9.0 

230-250 

.9 

2.4 

.5 

.3 

4.1 

7.4 

7.0 

(H)  260-280 

.6 

.5 

.1 

.3 

.1 

1.7 

8.6 

6.0 

290-310 

.1 

.6 

.3 

.3 

.1 

1.5 

10.5 

9.5 

320-340 

.5 

1.8 

1.3 

.1 

.2 

4.0 

9.1 

8.0 

VMUMLB 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TOIUS 

16.0 

35.1 

33.7 

11.7 

1,5 

.3 

100.0 

9.3 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  96 
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OPERATING  lOCATION  -A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

ma 

4.0 

3.2 

1.4 

.3  .1 

13.7 

8.0 

7.0 

020-040 

5.4 

2.4 

.4 

12.2 

6.7 

6.0 

050-070 

2.2 

3.8 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

2.4 

H 

.1 

3.3 

3.8 

4.0 

110-130 

4.5 

m 

1.6 

9.0 

5.5 

4.5 

140-160 

6.2 

12.6 

6.1 

.4 

25.4 

7.2 

7.0 

(S)  170-190 

4.4 

6.7 

3.8 

.4 

15.3 

7.0 

7.0 

200-220 

1.2 

1.0 

.5 

2.7 

6.0 

6.0 

230-250 

.3 

.2 

.5 

4.4 

4.0 

(N)  260-280 

.3 

.2 

.1 

.6 

5.7 

5.0 

290-310 

.2 

.1 

.1 

.4 

8.5 

7.5 

320-340 

1.8 

.6 

.3 

.3 

3.1 

6.6 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

TOTMiS 

32.1 

36.1 

18.2 

2.7 

.6  .1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  I  -  97 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFEIAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mJHBBR:  723550  STATION  NAME:  FOSn  SILL  OR 
LST  TO  irrc:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IK 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.6 

5.7 

3.0 

1.2 

.9 

16.3 

7.8 

6.0 

020-040 

3.4 

4.1 

2.4 

.9 

10.8 

7.3 

6.0 

050-070 

2.3 

.5 

.4 

3.2 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

1.4 

.1 

.1 

1.6 

3.6 

2.0 

110-130 

1.9 

2.8 

1.0 

.1 

5.8 

6.8 

6.0 

140-160 

4.8 

11.7 

8.3 

.6 

25.5 

7.9 

8.0 

(S)  170-190 

1.9 

7.0 

3.4 

.3 

12.7 

8.0 

8.0 

200-220 

.8 

1.1 

.6 

.1 

2.6 

7.5 

8.5 

230-250 

.4 

.2 

.6 

3.7 

3.5 

(W)  260-260 

.4 

.4 

2.5 

2.5 

290-310 

.1 

.1 

.2 

.4 

9.0 

9.5 

320-340 

2.4 

.5 

.2 

.1 

.2 

3.4 

5.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.6 

iiinuiiiii 

TOIALS 

25.4 

33.8 

19.6 

3,3 

1.1 

100.0 

6.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATlllG  LOCATICM  "A*  PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SCMTIOR  HUMBER:  723550  STATIOH  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRBcnOH  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGKEBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.4 

5.6 

4.2 

2.2 

.5  .1 

17.0 

8.8 

8.0 

020-040 

2.8 

4.6 

3.1 

.9 

.1  .0 

11.6 

8.1 

8.0 

050-070 

1.9 

1.5 

.2 

,1 

3.7 

5,3 

4.0 

(K)  080-100 

1.4 

.7 

.1 

2.1 

4.2 

4.0 

110-130 

2.2 

1.8 

.5 

.1 

4.6 

5.6 

5.0 

140-160 

4.1 

7.7 

4.2 

.6 

.0 

16.7 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

2.9 

6.2 

6.6 

1.5 

.2  .0 

17.4 

9.1 

9.0 

200-220 

1.6 

2.8 

2.4 

.6 

.1 

7.4 

8.4 

8.0 

230-250 

1.0 

1.0 

.3 

.1 

2.5 

6.3 

6.0 

(W)  260-280 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0  .0 

1.0 

6.7 

4.0 

290-310 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.8 

7.7 

7.0 

320-340 

1.2 

1.1 

.8 

.2 

.2 

3.5 

7.8 

7.0 

VARIABLE 

1 

CRLN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.6 

//////////// 

TC7nu,S 

1  24.2 

33.6 

22.7 

6.5 

1.1  .1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

7440 
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OFERATIIIG  LOCATIOM  "A* 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  irCC:  ♦  6  MONTH;  OCT  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  MKTERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRECTIOR  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.5 

4.6 

7.5 

2-9 

.8 

18.3 

10.6 

11.0 

020-040 

4.2 

6.9 

3.4 

-3 

14.8 

6.9 

6.0 

050-070 

6.2 

4.6 

.5 

11.2 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

3.2 

1.2 

4.5 

3.6 

3.0 

110-130 

2.8 

2.3 

.9 

.3 

6.3 

6.2 

5.0 

140-160 

1.7 

7.7 

3.2 

.9 

13.5 

8.0 

8.0 

(8)  170-190 

2.6 

7.8 

5.5 

.6 

.2 

16.8 

8.3 

8.0 

200-220 

.8 

2.3 

1.4 

4.5 

7.9 

8.0 

230-250 

.9 

.3 

.2 

1.4 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.3 

7.0 

7.0 

290-310 

.2 

.5 

.5 

.2 

.2 

1.4 

10.6 

10.0 

320-340 

.3 

.2 

.5 

.6 

1.5 

13.8 

12.0 

VERIABLE  1 

1 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  5.5  //////////// 

TOTALS  25.6  38.4  23-8  5.2  1,8  100.0  7.3  7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  650 
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GPBRKTIIIG  LOCATIOH  *A- 
USAFBTAC,  ASHEVIU^  RC 


PKRCBirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


smioil  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.8 

6.4 

5.7 

4.3 

-9 

23.1 

9.4 

9.0 

020-040 

1.6 

3.1 

1.7 

1.3 

.2 

7.9 

9.2 

8.0 

050-070 

.6 

.6 

1.1 

4.9 

4.5 

(B)  080-100 

.8 

.2 

1.0 

3.8 

3.0 

110-130 

1.4 

1.0 

.6 

3.0 

5.7 

5.0 

140-160 

4.0 

5.4 

2.8 

.2 

.1 

12.6 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

3.2 

7.8 

6.2 

.6 

17.8 

8.4 

8.0 

200-220 

2.7 

1.4 

.9 

5.0 

5.5 

4.0 

230-250 

1.8 

.4 

.2 

.1 

2.6 

4.4 

2.0 

(W)  260-280 

.6 

.8 

.1 

1.4 

4.9 

5.0 

290-310 

.7 

.2 

.2 

.6 

1.7 

9.1 

9.0 

320-340 

1.4 

.9 

1.6 

.4 

.1 

4.4 

8.7 

8.5 

VMUABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.4 

//////////// 

TCrZALS 

24.6 

28.2 

20.0 

7.4 

1.4 

100.0 

6.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIMG  LOCKTIOII  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASaEVIUiB  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SVKncm  NUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  IfTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.9 

5.9 

6.0 

2.9 

1,3 

.2 

22.2 

9.4 

8.5 

020-040 

2.2 

2.9 

3.3 

.6 

.2 

9.2 

8.5 

8.0 

050-070 

1.1 

.7 

.2 

.1 

2.1 

5.5 

4.0 

(B)  080-100 

.7 

.2 

.9 

3.3 

3.0 

110-130 

1.0 

.6 

.1 

1.7 

4.4 

4.0 

140-160 

4.8 

4.8 

2.2 

.9 

12.7 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

2.6 

5.9 

3.7 

.3 

12.4 

7.8 

8.0 

200-220 

3.3 

2.6 

.8 

6.7 

5.1 

4.5 

230-250 

2.1 

.9 

3.0 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

1.1 

.3 

1.4 

3.7 

4.0 

290-310 

.7 

.3 

.1 

.4 

1.6 

8.6 

8.5 

320-340 

1.1 

.9 

2.1 

.8 

.2 

.1 

5.2 

10.3 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.9 

mtiififfif 

TOTALS 

26.6 

26.0 

18.5 

6.0 

1.7 

.3 

100.0 

6.1 

6.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OraWriRG  lOCKTIOH  *A*  PERCXRTAGB  FREQUBUCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBZK,  ASHEVIIiB  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAfriOH  miHBBF:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRBCnOH 

(OBOREBS) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.0 

5.7 

6.3 

2.9 

1.6  .1 

22.6 

9,6 

9.0 

020-040 

2.2 

3.8 

3.3 

,7 

.1  .2 

10.3 

8.7 

8.0 

050-070 

.9 

1.1 

.2 

2.2 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

.4 

.1 

.6 

3.4 

4.0 

110-130 

.4 

.4 

.2 

1.1 

6.6 

6.5 

140-160 

3.2 

5.3 

2.4 

.3 

11.3 

7.0 

7.0 

(E)  170-190 

3.9 

5.4 

4.2 

.7 

14.2 

7.5 

7.0 

200-220 

2.9 

1.7 

.6 

5.1 

4.8 

3.0 

230-250 

2.4 

.6 

.2 

3.2 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

.8 

.1 

1.3 

5.8 

5.5 

290-310 

.7 

.3 

.2 

1.2 

6.1 

4.0 

320-340 

2.1 

1.4 

2.3 

.6 

6.4 

8.1 

8,5 

VARIABLE 

1 

C3Uil 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.3 

//////////// 

TOTALS 

25.5 

26.6 

19.8 

5.4 

1.7  .3 

100.0 

6.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIII6  LOCXriOII  "A*  PBRCSITAGB  FRSQUElfCY  OP  OCCUHRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

StATlOH  HUMBER:  723550  STATION  HAMS:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTB:  NOV  BOURS:  09<-ll 


DIRECTION  1 
IDBCREBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.1 

3.4 

5.6 

5.7  1.9  .4  .2 

19.3 

12.9 

12.0 

020-040 

1.9 

3.3 

4.1 

1.8  .8  .1 

12.0 

10.4 

10.0 

050-070 

1.3 

1.3 

.3 

3.0 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

1.0 

.9 

.1 

2.0 

4.8 

4.5 

110-130 

1.1 

.6 

.3 

.1 

2,1 

5.5 

4.0 

140-160 

2.4 

3.2 

4.4 

.8 

10.9 

8.6 

9.0 

(8)  170-190 

1.9 

6.4 

8.3 

1.9  .2 

18.8 

9.8 

10.0 

200-220 

2.2 

6.3 

3.0 

1.4 

13.0 

8.5 

8.0 

230-250 

2.1 

2.9 

1.1 

6.1 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

.2 

.6 

.3 

1.7 

8.2 

10.0 

290-310 

.1 

.4 

.7 

.2 

1.4 

10.1 

10.0 

320-340 

.4 

1.0 

1.8 

1.2  .3  .1 

4.9 

12.3 

12.0 

VKRUBUB 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

iinmiiiii 

• 

TCrCALS 

17.1 

29.9 

30.2 

13.5  3.2  .6  .2 

100.0 

9.3 

10.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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orawrnra  locatioh  'a*  pbrcehtagb  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  vaNo  speed 

UBAFEXAC,  ASaBVII,Ut  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

EXKTIOII  mMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


DIRBCnOH  1 
(DBQRBBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIITD  SPEED 

20*24  2S- 

1  IN 

29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

2.8 

5.7 

5.9 

2.0 

.3 

18.0 

13.3 

14.0 

020-040 

1.2 

3.2 

2.8 

2.1 

.8 

.1 

10.2 

11.3 

11.0 

050-070 

.4 

.8 

.1 

1.3 

5.1 

5.0 

(R)  oeo-100 

.6 

.6 

1.1 

4.6 

4.5 

110-130 

.8 

1.1 

.3 

2.2 

6.3 

6.0 

140-160 

.6 

2.8 

2.8 

.7 

.1 

7.1 

9.3 

9.5 

tS)  170-190 

1.3 

7.1 

8.8 

4.8 

.6 

22.6 

11.1 

12.0 

200-220 

2.9 

5.6 

7.3 

1.9 

.4 

18.1 

9.7 

10.0 

230-250 

.9 

4.2 

2.4 

.1 

.1 

7.8 

8.4 

8.0 

(W)  260-260 

.2 

.6 

.1 

.3 

.1 

1.3 

10.5 

8.5 

290-310 

.2 

.1 

.3 

.2 

-9 

10.8 

13.5 

320-340 

.9 

2.0 

2.6 

1.4 

.2 

.1 

7.2 

11.0 

11.0 

VARIASLE 

1 

auN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2,0 

//////////// 

TOTALS 

11.5 

30.9 

33.2 

17.4 

4.3 

.5 

100.0 

10.5 

10.0 

TOrCAL  NIMBER  OF  OBSERVATIONS  B99 
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omAnm  location  *a* 

USAFBTAC^  ASHBVILUB  HC 


PERCENTAGB  FREQl/ENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTCs  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3SO-010 

2.0 

4.7 

7.8 

4.0 

1.4  .1 

20.0 

11.6 

12.0 

020-040 

.9 

3.3 

3.2 

1.3 

.4  .1 

9.3 

10.4 

10.0 

OSO-070 

1.0 

1.4 

2.4 

5.0 

6.0 

(B)  080-100 

.9 

.2 

1.1 

3.1 

3.0 

110-130 

.8 

1.3 

,1 

2.2 

5.8 

5.5 

140-160 

1.6 

5.2 

4.3 

1.3 

.1 

12.6 

9.1 

9.0 

(8)  170-190 

2.2 

6.8 

7.6 

4.7 

.4 

21.7 

10.7 

10.0 

200-220 

1.9 

6.6 

4.2 

1.1 

.2 

14.0 

8.8 

8.0 

230-250 

1.2 

1.7 

1.0 

.1 

.2 

4.2 

7.5 

6.5 

(W)  260-280 

.2 

1.1 

.7 

.2 

.1 

2.3 

9.6 

9.0 

290-310 

.2 

.6 

.6 

.2 

.2 

1.8 

10.8 

10.0 

320-340 

.9 

1.6 

2.2 

1.4 

.2 

6.3 

11.0 

10.0 

VKRIMLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOraLS 

13.8 

34.5 

31.7 

14.3 

3.0  .4 

100.0 

9.7 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERMnilG  lOCmOH  *A'  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASBEVIUB  RC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

EXKriOR  NWBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


DIRECnOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

Wim)  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

4.2 

4.8  3.4  1.4  .1 

17.0 

11.1 

10.0 

020-040 

2.9 

3.1 

1.6  1.2  .2  .1 

9.1 

8.4 

7.0 

050-070 

2.1 

.9 

3.0 

3.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.3 

.9 

2.2 

4.1 

4.0 

110-130 

2.1 

1.6 

1.0 

4.7 

5.9 

5.0 

140-160 

4.6 

8.7 

5.0  .9 

19.1 

7.8 

7.5 

(8)  170-190 

4.8 

6.9 

4.6  .3 

16.6 

7.3 

7.0 

200-220 

2.3 

1.1 

.3 

3.8 

4.5 

3.5 

230-250 

.6 

.2 

.8 

3.4 

2.0 

(W)  260-280 

.9 

.6 

.3  .1 

1.9 

6.3 

5.0 

290-310 

1.1 

.6 

.3  .4 

2.4 

7.4 

5.0 

320-340 

2.2 

2.8 

.8  .2  .3 

6.3 

7.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.1 

tun  mini 

TOTALS 

1  27.9 

31.6 

18.7  6.4  2.0  .2 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIIIO  IiOCATION  *A”  FERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFeCAC,  ASBEVZLLB  NC  FRCH  HOURLY  (fflSBRVATIOHS 

STATZOII  NUMBER:  723550  STATION  HAMS:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.1 

7.3 

5.0 

3-1  1,6  .1 

23.2 

9.1 

8.0 

020-040 

2.3 

1.3 

1.8 

.7  .3 

6.4 

8.7 

8.0 

050-070 

1.6 

1.3 

2.9 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

.8 

.3 

1.1 

3.7 

4.0 

110-130 

1.0 

1.1 

1.0 

3.1 

7.1 

6.0 

140-160 

3.1 

8.0 

6.4 

.6 

18. 1 

8.2 

8.0 

(8)  170-190 

2.4 

7-0 

4.8 

.6  .1 

14.9 

B.2 

8.0 

200-230 

1.0 

1.2 

.6 

.1 

2.9 

6.4 

6.0 

230-250 

1.3 

.3 

.1 

-1 

1.9 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

.7 

.1 

.2 

3.0 

4.6 

4.0 

290-310 

.9 

.8 

.2 

.2 

2.1 

6.9 

6.0 

320-340 

2.3 

1.8 

.8 

1.0  .1 

6.0 

8.1 

6.0 

VMUABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.3 

inniiiini 

101908 

24.8 

31.1 

20.6 

6.4  2.3  .1 

100,0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRMTIIIG  LOCATION  PERCBlflAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OP:.BRVATIONS 

STATION  rnSSBRs  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  6  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCTIOH  1 

1  I--* 

5-9 

10^14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DB6RBBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.0 

5.1 

5.8 

4.0 

1.5  .2  .0 

20.7 

10.7 

10.0 

020-040 

1.9 

3.0 

2.7 

1.2 

.4  .1 

9.3 

9.5 

9.0 

050-070 

1.1 

1.0 

.1 

.0 

2.3 

4.9 

5.0 

(B)  080-100 

.8 

.4 

.0 

1.3 

4.0 

4.0 

110-130 

1.1 

1.0 

.5 

.0 

2.5 

5.9 

5.0 

140-160 

3.1 

5.4 

3.8 

.7 

.0 

13.0 

7.9 

8.0 

(8)  170-190 

2.8 

6.7 

6.0 

1.7 

.2 

17.4 

9.1 

9.0 

200-230 

2.4 

3.3 

2.2 

.6 

.1 

8.6 

7.7 

7.0 

330-250 

1.6 

1.4 

.6 

.0 

.1 

3.7 

6.1 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

.6 

.3 

,1 

.0 

1.8 

6.6 

5.0 

290-310 

.6 

.4 

.3 

.3 

.0  .0 

1,6 

8.5 

6.0 

320-340 

1.4 

1.5 

1.8 

.9 

.2  .0 

5.9 

9.6 

9.0 

VARIABLE 

1 

aUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOCALS 

21.6 

29.8 

24.1 

9.5 

2.5  .3 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 


C  -  4  -  109 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Page  162 


OPElUmifO  LOCATIOH  "A*  PBRCKHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBBR:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS;  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  TilAH  1500  FEET  vnlH  VISIBILITY  CE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AllD/OR 

CB  1/2  HILB  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOR  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGRBBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

4.4 

11.7 

6.4  2.5  .1 

26.1 

12.9 

13.0 

020-040 

2.1 

7.5 

e.i 

3.7  1.0  .2 

22.7 

10.7 

10.0 

050-070 

2.2 

3.1 

,4 

.1 

5.9 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

2.1 

1.4 

3.5 

4.3 

4.0 

110-130 

1.7 

2.1 

.1 

.1 

4.1 

5.4 

5.0 

140-160 

1.7 

4.7 

3.7 

1.4 

11.6 

8.8 

8.0 

(8)  170-190 

2.4 

4.6 

6.1 

1.5  .1 

14.7 

9.4 

10.0 

200-220 

.6 

1.4 

.6 

2.6 

6.9 

7.0 

230-290 

.4 

.1 

.2 

.7 

6.5 

5.5 

(W)  260-280 

.6 

.2 

.1 

1.0 

6.3 

4.0 

290-310 

.2 

.4 

.6 

3.6 

5.0 

320-340 

1.0 

.7 

.4  .1 

2.2 

11.2 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

Tornos 

15.0  30.9 

31.6 

13.6  3.8  .3 

100.0 

9.5 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  801 
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OPBRATIRG  lOCATlOM  ’A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASHRVIU^  HC  FROM  ROURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOII  1 
(DEGRESS)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.1 

9.5 

5.1 

3.8  1.2 

27.5 

8.5 

6.0 

020-040 

2.9 

3.3 

2.9 

1.9  .2 

11.3 

9.2 

9.0 

050-070 

.9 

.8 

.2 

1.8 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

.5 

.4 

.2 

.1 

1.3 

6.5 

5.0 

110-130 

2.4 

.8 

3.1 

3.8 

4.0 

140-160 

2.7 

3.9 

.9 

.2 

7.6 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

3.3 

2.8 

.8  .1 

8.5 

8.7 

8.0 

200-220 

2.6 

2.8 

.8 

.1 

6.2 

5.9 

6.0 

230-250 

2.0 

1.6 

.3 

4.0 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.0 

.8 

.1 

i.e 

4.9 

4.0 

290-310 

.8 

.4 

.4 

1.6 

6.3 

8.0 

320-340 

2.6 

2.4 

.5 

.4  .4 

6.3 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.6 

imiiiiini 

TOTALS 

28.0 

30.0 

14.2 

7.3  1.9 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATING  LOCATIOK  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FCOtT  SILL  OK 
LST  TO  irrC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIffD 

(H)  350-010 

8.6 

8.6 

5.7 

4.4 

1.2  .2 

28.7 

8.9 

7.0 

020-040 

3.3 

3.0 

2.4 

2.4 

.4 

11.5 

9.3 

8.0 

050-070 

.4 

.3 

.2 

.1 

1.1 

6.7 

6.5 

(B)  080-100 

.6 

-5 

.4 

1.6 

6.3 

5.0 

110-130 

1.5 

1.1 

.2 

2.8 

4.5 

4.0 

140-160 

3.4 

2.2 

1.2 

.1 

6.9 

5.5 

4.5 

(8)  170-190 

2.7 

4.0 

1.9 

8.6 

6.7 

6.0 

200-220 

2.1 

2.0 

1.1 

5.6 

5.8 

5.0 

230-250 

1.7 

1.2 

.2 

3.1 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

1.1 

.9 

.1 

2.0 

5.0 

4.0 

290-310 

.5 

.5 

.1 

.2 

1.4 

7.5 

8.0 

320-340 

1.8 

2.7 

1.2 

.3 

.2 

6.2 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.4 

nun  mm 

TOTALS 

28.1 

27.0 

14.7 

7.5 

1.8  .2 

100,0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIIIG  lACATIOR  "A"  PRRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC.  ASHEVIU.B  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

:  4  6 

MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.9 

6.7 

6.2 

2.9 

2.3 

24.0 

9.7 

9.0 

020-040 

3.8 

3.7 

3.9 

1.8 

-9  .1 

14.1 

9.5 

9.0 

050-070 

1.4 

.5 

.1 

2.0 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

.4 

.5 

.1 

1.1 

5.0 

6.0 

110-130 

1.4 

1.4 

.1 

2.9 

4.9 

5.0 

140-160 

2.9 

1.9 

1.5 

.1 

6.5 

6.3 

5.0 

(S)  170-190 

2.6 

4.0 

2.2 

8.7 

6.7 

7.0 

200-220 

3.1 

1.8 

.6 

5.6 

4.6 

4.0 

230-250 

2.7 

l.O 

.2 

3.9 

4.1 

3.0 

(W)  260-280 

1.1 

.5 

.1 

1.7 

4.4 

3.0 

290-310 

.6 

.6 

.3 

1.6 

7.1 

5.0 

320-340 

1.7 

1.4 

1.2 

.5 

.1 

4.9 

B.l 

5.5 

VARIABLB 

1 

CAUI 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  23.0 

//////////// 

TCrCALS 

27.6 

24.0 

16.2 

5.6 

3.3  .1 

100,0 

6.0 

6,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  IiOCATION  *A*  PERCERTAGB  PREQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


WlffD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

4.5 

5.7 

5.6 

3.1 

.3 

23.1 

12.0 

12.0 

020-040 

3.3 

4.6 

5.8 

2.2 

.5 

16.5 

9.6 

10.0 

050-070 

1.3 

.8 

.5 

.1 

2.7 

5.9 

5.0 

(E)  080-100 

.9 

.2 

.1 

1.2 

4.3 

3.0 

110-130 

1.2 

1.1 

.3 

2.6 

5.1 

5.0 

140-160 

3.3 

4.2 

1.9 

.1 

9.6 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

2.6 

4.8 

3.8 

1.4 

12.6 

8.5 

8.0 

200-320 

2.8 

3.8 

1.6 

8.2 

6.5 

6.0 

230-250 

2.3 

3.0 

.6 

5.9 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.2 

.5 

.1 

2.9 

6.2 

5.0 

290-310 

.4 

.5 

.1 

1.1 

8.2 

10.5 

320-340 

1.2 

,5 

.8 

1.1 

.4 

4.0 

10.6 

11.0 

VARIABLE 

1 

CMJi 

/////////////////////////////////////////////////////////////////'//////////// 

9.8 

//////////// 

TOTALS 

24.3 

28.7 

22.1 

10.7 

4.0 

.3 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  UX:ATI0II  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOn  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

5.8 

5.2 

5.6 

2.2  .3  .3 

21.2 

12.6 

13.0 

020-040 

1.5 

3.0 

7.0 

1.4 

.2  .1 

13.2 

10.5 

11.0 

050-070 

1.2 

1.4 

.9 

.1 

3.5 

6.8 

6.0 

(K)  080-100 

1.3 

.6 

1.9 

3.8 

4.0 

110-130 

1.1 

.9 

.6 

.3 

2.9 

7.5 

7.0 

140-160 

1.4 

2.3 

1.7 

.6 

6.0 

8.6 

8.0 

(8)  170-190 

1.7 

7.2 

5.6 

2.0 

.6 

17.2 

9.9 

9.0 

200-220 

2.2 

6.2 

3.5 

1.0 

.1 

13.0 

8.2 

8.0 

230-250 

1.2 

3.3 

1.8 

.1 

6.5 

7.6 

7.0 

(W)  260-280 

.9 

1.7 

.8 

3.3 

6.8 

7.0 

290-310 

.4 

1.2 

.4 

.1 

2.2 

7.1 

6.0 

320-340 

.9 

1.3 

2.2 

1.0 

.1 

5.4 

10.2 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

15.6 

34.9 

29-7 

12.2 

3.2  .4  .3 

100.0 

9.3 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.4 

5.6 

7.3 

3.2 

1.8 

.1 

20.4 

11.3 

11.0 

020-040 

1.6 

4.6 

5.5 

1,9 

.1 

13.8 

9.9 

10.0 

050-070 

.9 

1.5 

.2 

.1 

2.7 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

.9 

.6 

.3 

1.8 

5.9 

5.0 

110-130 

1.7 

1.8 

.8 

4.3 

6.2 

6.0 

140-160 

2.5 

4.7 

1.6 

.8 

9.6 

7.4 

6.0 

(S)  170-190 

2.6 

7.3 

5.1 

1.9 

16.9 

8.9 

8.0 

200-220 

2.5 

5.7 

3.1 

.9 

12.2 

8.0 

7.0 

230-250 

1.3 

2.5 

.8 

.1 

4.6 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

1.2 

1.2 

.5 

.1 

3.0 

6.8 

5.0 

290-310 

.5 

.9 

.2 

1.6 

5.5 

6.0 

320-340 

1.2 

2.7 

2.2 

1.0 

7.0 

9.4 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TOTALS 

19.3 

39.1 

27.6 

10.0 

1.9 

.1 

100.0 

8.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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0PBBATIII6  UXATIQH  *A* 
USAFKZAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKnom  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  4  6  MONTH:  DEC  HOURS:  18*20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.5 

5.7 

4.7 

3.2 

.8 

19.0 

9.4 

9.0 

020-040 

3.3 

5.2 

3.9 

1.7 

.6 

14.8 

8.9 

8.0 

050-070 

2.6 

1.5 

.2 

4.3 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

1.0 

.8 

1.7 

4.4 

4.0 

110-130 

1.8 

.9 

-5 

.2 

3.5 

5.8 

4.0 

140-160 

5.8 

6.0 

2.3 

.6 

14.8 

6.4 

5.0 

(S)  170-190 

2.0 

4.3 

2.6 

9.0 

7.3 

8.0 

200-220 

2.8 

2.6 

.6 

.3 

6.4 

5.7 

5.0 

230-250 

1.9 

.3 

.2 

2.5 

3.6 

2.0 

(W)  260-280 

1.6 

.6 

.1 

2.4 

4.1 

4.0 

290-310 

.8 

.3 

.4 

1.5 

5.7 

4.5 

320-340 

2.2 

2.0 

.6 

.5 

5.4 

6.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

out 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.9 

//////////// 

TOIM.S 

30.3 

30.2 

15,9 

6.7 

1.4 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPEmTING  UXUVriON 
USAFBTKC,  ASBBVILLB  ffC 


PBRCEMTAGB  FREQUBRCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOII  mjHBERt  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  IfPC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.8 

8.1 

6.5  3.2  1.4  .1 

25.1 

9.2 

8.0 

020-040 

4.3 

3.6 

3.7  1.5  .4 

13.5 

8.5 

8.0 

050-070 

1.3 

.4 

.3  .2 

2.3 

6.5 

4.0 

(R)  080-100 

.8 

.2 

.2 

1.2 

5.5 

4.0 

110-130 

1.5 

1.3 

2.8 

4.8 

4.0 

140-160 

3.1 

4.6 

1.9  .5  .1 

10.4 

7.1 

6.0 

(8)  170-190 

1.7 

4.9 

3.0  .6  .3 

10.6 

8.6 

8.0 

200-220 

1.8 

2.4 

.8 

5.0 

6.0 

5.0 

230-250 

1.2 

1.5 

2.7 

4.5 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.3 

.1 

1.5 

4.2 

4.0 

290-310 

.6 

.4 

.5  .1 

1.7 

7.2 

7.5 

320-340 

2.7 

.9 

in 

4.3 

6.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.0 

//////////// 

TOTALS 

1  25.9 

28.6 

17.1  6.6  2.3  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPEMfflUO  uxumcil  ”A*  PERCBfTTAGE  FRBQUENCY  OP  OCXTCmRBNCB  SaRPACB  laND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8APKEAC,  ASBBVILLB  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

8TAT10II  mffBRR:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OR  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC 

♦  6 

MONTH:  DEC  HOURS 

:  ALL 

OIRBCnOH  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  RNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.1 

6.8 

5.8 

4.0 

1.7  .1  .0 

23.6 

10.1 

9.0 

020-040 

3.0 

3.9 

4.4 

1.9 

.4  .0 

13.6 

9.4 

9.0 

050-070 

1.2 

.9 

.3 

.1 

2.6 

5.8 

5.0 

(B)  080-100 

.8 

.5 

.2 

.0 

1.5 

5.2 

4.0 

110-130 

1.6 

1.1 

.3 

.1 

3.1 

5.4 

4.0 

140-160 

3.1 

3.7 

1.6 

.4 

.0 

8.9 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

2.2 

5.0 

3.4 

.8 

.1 

11.5 

8.4 

8.0 

200-220 

2.5 

3.4 

1.5 

.3 

.0 

7.8 

6.8 

6.0 

230-250 

1.8 

1.8 

.5 

.0 

4.1 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.9 

.3 

.0 

2.3 

5.6 

5.0 

290-310 

.6 

.6 

.3 

.1 

1.6 

6.8 

6.0 

320-340 

1.8 

1.7 

1.1 

.7 

.2 

5.4 

8.2 

7,0 

VARIABLE 

cauM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14,0 

niinnmi 

TOTALS 

24. B 

30.3 

19.7 

8.4 

2.4  .1 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  INMBER  OF  OBSERVATIONS  7434 


I 


i 

I 
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OPBmTmO  LOCMTIOII  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  PRCH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGII  mJHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  4  6  HOHTB:  DEC  HOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  Bvr  LESS  THAH  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  HILE  (0800  METERS). 
AHO/OR 

CE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

Vim  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECRKBS)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.9 

5.5 

9.1 

7.5  4.3  .6  .3 

30.1 

13.2 

14.0 

020-040 

2.4 

4.2 

6.9 

4.6  1.4  .1 

19.5 

21.6 

12.0 

050-070 

2.6 

1.4 

.6 

.4 

4.9 

6.1 

4.0 

(K)  080-100 

.5 

1.8 

.6 

.1 

3.0 

7.3 

6.0 

110-130 

1.9 

2.2 

1.1 

.5 

5.7 

7.0 

6.0 

140-160 

1.8 

2.7 

3.7 

.8  .1 

9.1 

9.2 

10.0 

(8)  170-190 

1.2 

4.8 

4.7 

1.0  .2 

11.9 

9.5 

9.0 

200-220 

1.0 

1.7 

.7 

3.4 

6.5 

6.0 

230-290 

.9 

1.1 

.4 

2.4 

6.1 

5.0 

(W)  260-280 

1.0 

.4 

.4 

1.8 

5.9 

4.0 

290-310 

.4 

.3 

.1 

.7 

5.0 

4.5 

320-340 

.9 

1.0 

.5 

.3  .1 

2.8 

7.6 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

17.5  27.1 

28.8 

15.2  6.1  .7  .3 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1080 
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OPBRMTIIIO  UXATIOn  ‘A* 
USAFBZAC,  ASBEVILLK  IfC 


PERCBITTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTXOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


DiraCTIOII  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(D86SKBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.0 

4.8 

4.2 

2.3 

.7 

.1 

.0  .0 

16.2 

9.4 

8.0 

020-040 

2.4 

3.6 

2.8 

1.0 

.2 

.0 

.0  .0 

10.0 

8.6 

8.0 

050-070 

1.6 

1.5 

.4 

.1 

.0 

3.6 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

1.4 

1.3 

.3 

.0 

.0 

3.0 

5.5 

5.0 

110-130 

2.4 

2.8 

1.2 

.2 

.0 

.0 

6.5 

6.5 

6.0 

140-160 

4.1 

7.1 

4.6 

1.0 

.1 

.0 

16.9 

7.8 

8.0 

(S)  170-190 

2.7 

5.9 

5.3 

1.4 

.2 

.0 

.0 

15.4 

8.9 

9.0 

200-220 

1.9 

2.9 

2.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

7.3 

7.8 

8.0 

230-250 

1.3 

1.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

3.3 

6.3 

6.0 

(W)  260-280 

.7 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.6 

6.6 

6.0 

290-310 

.4 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

7.7 

7.0 

320-340 

1.1 

1.1 

1.0 

.5 

.1 

.0 

.0  .0 

3.9 

8.7 

8.0 

VARIABLE 

1 

CAIil 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

iiimiiiin 

TOTALS 

24.0 

33.4 

23.0 

7.3 

1.3 

.1 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87640 
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OPBMTmO  LOCATIOfI  PBRCEWTAGK  FREQCfENCY  OF  OCCtmRENCE  StmFACS  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFTIAC,  ASBBVILLB  RC  FROH  BCURLY  CSSBRVATIONS 


STATIOR  RUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FOm  SIU.  OK 
LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
M0N7B:  ALL  HOURS:  ALL 


CATSOORT  A:  CEILING  GB  200  BtfT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6B  1/2  HILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  6E  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGBEBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(II)  350-010 

2.3 

5.7 

10.4 

6.2 

2.5 

.4 

.1 

27.5 

12.4 

12.0 

020-040 

2.4 

5.8 

5.5 

2.7 

.5 

.1 

.0 

17.0 

10.0 

10.0 

050-070 

2.4 

2.5 

.7 

.1 

5.7 

6.0 

5.0 

(B)  080-100 

1.6 

1.8 

.6 

.0 

.0 

4.0 

5.8 

5.0 

110-130 

1.8 

3.0 

2.2 

.4 

.0 

7.3 

7.8 

8.0 

140-160 

’.9 

5.8 

5.3 

1.5 

.2 

14.7 

9.3 

9.0 

(8)  170-190 

1.5 

4.3 

3.9 

.8 

.1 

.0 

10.6 

9.1 

9.0 

200-220 

.7 

1.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.5 

7.4 

7.0 

230-250 

.6 

.5 

.2 

.0 

.0 

1.3 

6.1 

5.0 

(W)  260-280 

.4 

.3 

.2 

.0 

,0 

-0 

.9 

7.0 

5.5 

290-310 

.2 

.3 

.2 

-1 

.1 

.0 

.0 

.8 

9.3 

8.0 

320-340 

.6 

.9 

.7 

.4 

.2 

.0 

2.8 

9.6 

8.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOmLS 

16.4 

32.1 

30.5 

12.3 

3,6 

.5 

.1 

100.0 

9.3 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7036 
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g;  g;  g;  g; 
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PART  D 


CBILllfG  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBIHTY--PBRCKNT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

CREATED  FRGN  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OP  PERCENTAGE  FRBQUBNCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
"NO  CEILING”  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILE::  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SIAMARIZB  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGST  3-ROUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOimi  (ALL  YEARS  AND  '  b  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OP  THESc  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCBIfTAGB  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-BAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BCfTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POP  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN, 

NOTE  l!  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDINJ  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  ”9999." 

NOTB  2i  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  ”CAVDK",  ALL  CEILIMGS  GRF'TER 
THAN  5000  FRET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  »  1,609.344  METERS  =  .860391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  OONVENIBNCB,  TBS  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  >=  1,600  METERS. 

SKY  COVER — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUM1ARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRBD  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUl«ARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  TRAN  ONE-HALF  (I.B.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTB  1.  THESE  SUmf  ;IFS  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPOfO’ING  STATIONS. 
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WOTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYHOTTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/0  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

BOTE  3.  •PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OP  "GREATER  THAN  1/2"  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARB  INCLUDED. 
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QPBRKTIIIG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

6E 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CKIL 

68.6 

69.2 

70.0 

70.3 

70,5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

GB 

20000 

72.2 

72.8 

73.5 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

GB 

18000 

72.3 

72.9 

73.7 

74.0 

74.2 

74.^ 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

GB 

leooo 

72.3 

72.9 

73-7 

74.0 

74.2 

74.3 

74-3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

GB 

14000 

72-5 

73.1 

73.9 

74.2 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

GB 

12000 

73.3 

74.0 

74,7 

75.1 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.8 

75-8 

GB 

10000 

74.9 

75.8 

76.6 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

GB 

9000 

74.9 

75.8 

76.6 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

GB 

8000 

76.2 

77.1 

77.8 

78.2 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

68 

7000 

76.6 

77.5 

78.3 

78.6 

78,9 

79.0 

79.0 

79,0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

;9.4 

79.5 

79.5 

GB 

6000 

76.7 

77.6 

78.4 

78.7 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

GB 

5000 

77.0 

78.1 

78.8 

79.1 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

GB 

4500 

78.1 

79.1 

80.0 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

GB 

4000 

78.1 

79.1 

80.0 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

60.8 

80.8 

80.8 

81.0 

61.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

OB 

3500 

78.9 

80.0 

80.9 

81.2 

81.5 

81.6 

81.6 

61.6 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

GB 

3000 

80.0 

81.1 

81.9 

82.4 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

GB 

2500 

81.2 

82.3 

83.1 

83.5 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

GB 

2000 

82.8 

84.0 

84.8 

85.3 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

GB 

1800 

83.0 

84.2 

65.1 

85.5 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86. 0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

GB 

1500 

83.3 

84.6 

85.5 

85.9 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

CB 

1200 

84.7 

86.1 

87-1 

87-7 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

86.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

GB 

1000 

85.7 

87.3 

86.4 

89.0 

89.7 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

GB 

900 

85.8 

87.6 

88,7 

89.5 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.x 

91.1 

GB 

800 

86.1 

88.2 

89.2 

90.3 

91.0 

91.1 

91.2 

91.5 

91.5 

91.6 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

GB 

700 

86.2 

88.4 

89.5 

90.8 

91.7 

92.3 

92.5 

92-8 

92.8 

92.9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

GB 

600 

86.7 

88.9 

90.1 

91.4 

92.4 

92.9 

93.1 

93.4 

93.4 

93.5 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

GB 

500 

86.9 

89.1 

90.3 

91-6 

92.7 

93.2 

93.4 

93.8 

93.8 

93-9 

94.5 

94,5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.8 

GB 

400 

86.9 

89.5 

90.6 

92.2 

93.2 

93.9 

94.1 

94.4 

94.5 

34.7 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

GB 

300 

86.9 

89.5 

90.6 

92.2 

93.4 

94.3 

94.6 

94.9 

95.1 

95.4 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.5 

96.7 

CB 

200 

86.9 

89.5 

90.6 

92.3 

93.7 

94.6 

95.1 

95.8 

95.9 

96.5 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.7 

98.1 

GB 

100 

86.9 

89.5 

90.6 

92.3 

93.7 

94.6 

95.1 

96.1 

96.2 

96.8 

97.6 

97.6 

97.7 

98.0 

98.4 

98.8 

GB 

000 

86.9 

89.5 

90,6 

92.3 

93.7 

94.6 

95.1 

96.1 

96.2 

96.8 

97.6 

97.6 

97.8 

■  ,3 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFERATIilG  LOCATION  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUNBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  OTC: 

*  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBI  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

63.3 

64.5 

65.1 

65.5 

65.6 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.6 

GE 

20000 

67.1 

68.4 

69.0 

69.6 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

GE 

18000 

67.1 

68.4 

69.0 

69.6 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

GE 

16000 

67.1 

68.4 

69.0 

69.6 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.4 

70,4 

70.5 

70.5 

70.6 

GE 

14000 

67.4 

68.7 

69.4 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

70.8 

70,8 

70.9 

70.9 

71.0 

GE 

12000 

68.3 

69.6 

70.2 

70.8 

70.9 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

GE 

10000 

71.0 

72.3 

72.9 

73.4 

73.5 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

GE 

9000 

71.2 

72.5 

73.1 

73.7 

73.8 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.8 

GE 

8000 

72.7 

74.0 

74.6 

75.2 

75.3 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.8 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.3 

GE 

7000 

72.9 

74.2 

74.8 

75.4 

75.5 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.6 

GE 

6000 

73.2 

74.5 

75.2 

75.7 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

GE 

$000 

73.4 

74.7 

75.4 

75.9 

76.1 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

GE 

4S00 

74.1 

75.4 

76.0 

76.6 

76.8 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.8 

GE 

4000 

74.2 

75.5 

76.1 

76.7 

76.9 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

GE 

3500 

74.5 

75.8 

76.5 

77.0 

77.2 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

GE 

3000 

76.1 

77.4 

78.1 

78.6 

78.8 

78,9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

GE 

2500 

76.9 

78.2 

78.9 

79.5 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.8 

GB 

2000 

78.4 

80.0 

80.9 

81.6 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.9 

GE 

1800 

79.2 

80.9 

81,7 

82.5 

82.8 

82.9 

83-0 

83.1 

83.1 

83.2 

83. 3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83,9 

GB 

1500 

80.4 

82.2 

83.1 

83.9 

84.3 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.4 

GE 

1200 

81.7 

83.4 

84.4 

85.2 

85.8 

85.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

GE 

1000 

82.3 

84.1 

85.1 

85.8 

86.6 

86.8 

87.3 

87.4 

87.5 

87.6 

87.7 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

GB 

900 

82.5 

84.3 

85.3 

86.0 

86.8 

87.0 

87.5 

87.6 

87.7 

87,8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.5 

GE 

800 

83.1 

85.3 

86.3 

87.2 

88.0 

88.2 

88.8 

89.0 

89.1 

89.2 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

90.1 

GB 

700 

83.1 

85.6 

86.8 

87.6 

88.6 

89.0 

89.7 

89.9 

90.0 

90.2 

90-3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

91.1 

OB 

600 

83.1 

85.7 

86.9 

88.0 

89.9 

89.7 

90.3 

90.5 

90.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.7 

GB 

500 

83.3 

85.9 

87.2 

88.7 

89.9 

90.6 

91.3 

91.5 

91.6 

91.8 

91.9 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.8 

GE 

400 

83.8 

86.7 

88.0 

89.7 

91.1 

91.8 

92.5 

92.8 

92.9 

93.3 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.8 

GB 

300 

83.8 

86.7 

88.0 

89.7 

91.3 

92.0 

92.8 

93.1 

93.2 

93.7 

94.2 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

95.5 

GB 

200 

83.8 

86.7 

88.0 

89.7 

91.5 

92.4 

93.3 

94.0 

94.1 

94.7 

95.4 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.7 

GB 

100 

83.8 

86.7 

88.0 

89.7 

91.5 

92.4 

93.3 

94.0 

94.1 

94.9 

95.9 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

98.0 

GB 

000 

83.8 

85.7 

88.0 

89.7 

91.5 

92.4 

93.3 

94.0 

94.1 

94.9 

95.9 

96.1 

96.6 

96.7 

96.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTING  LOCATIOM  *A*  PBRCENIAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECAC,  ASHEVILLE  NC  PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKriOR  miHBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

liST 

TO  UTC; 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

06-08 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILBS 

HI  1 

1  GB 

GH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CEIL 

57.8 

58.8 

59.0 

59.6 

59.8 

59.9 

60.3 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

61.2 

61.5 

GB 

20000 

62.3 

63.2 

63.4 

64.0 

64.3 

64.4 

64.8 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.7 

66.0 

GB 

laooo 

62.4 

63.3 

63.5 

64.1 

64.4 

64.5 

64.9 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.6 

65.7 

65.8 

66.1 

GB 

16000 

62.4 

63.3 

63.5 

64.1 

64.4 

64.5 

64.9 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.6 

65.7 

65.8 

66.1 

GB 

14000 

62.7 

63.7 

63.9 

64.4 

64.7 

64.8 

65.3 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.5 

G8 

12000 

64.2 

65.2 

65.4 

65.9 

66.3 

66. S 

66.9 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.7 

68.1 

GS 

10000 

67.6 

68.6 

68.8 

69.4 

69.9 

70.0 

70.5 

70,9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.4 

71.5 

71.9 

GB 

9000 

67.7 

68.7 

68.9 

69.5 

70.0 

70.1 

70.6 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.5 

71.6 

72.0 

GS 

8000 

69.6 

70.5 

70.8 

71.3 

71.8 

71.9 

72.5 

72.8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73,1 

73.3 

73.4 

73.9 

GB 

7000 

69.9 

70.9 

71.1 

71.6 

72.2 

72.3 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.7 

73.8 

74.2 

GB 

6000 

70.2 

71.3 

71.5 

72.0 

72.6 

72.7 

73.2 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.9 

74.1 

74.2 

74.6 

GB 

SOOO 

70.3 

71.4 

71.6 

72.2 

72.7 

72.8 

73.3 

73.7 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.2 

74.3 

74.7 

GB 

4S00 

71.2 

72.3 

72.5 

73.0 

73.5 

73.7 

74.2 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

75.2 

75.3 

75.7 

GB 

4000 

71.3 

72.4 

72.6 

73.1 

73.7 

73.8 

74.3 

74.7 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

75.5 

75.9 

GB 

3900 

71.4 

72.5 

72.7 

73.2 

73.8 

73.9 

74.4 

74.8 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.5 

75.6 

76.0 

CB 

3000 

72.4 

73.4 

73.8 

74.3 

74.8 

74.9 

75.5 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.6 

76.7 

77.1 

GS 

2900 

73.8 

74.9 

75.3 

75.8 

76.5 

76.6 

77.1 

77.5 

77,6 

77.7 

77.8 

77.8 

78.0 

78.2 

78.3 

78.7 

GB 

2000 

75.8 

77.0 

77.3 

78.0 

78.8 

78.9 

79.5 

79.9 

80. 0 

80. 1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.5 

80.6 

81.1 

GB 

1800 

76.1 

77.3 

77.6 

78.3 

79.2 

79.4 

79.9 

80.3 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.9 

81.1 

81.2 

81.6 

OC 

1500 

77.8 

79.1 

79.6 

80.2 

81.4 

81.5 

82.0 

82.6 

82-7 

82.8 

82.9 

82,9 

83,1 

83.3 

83.5 

84.0 

GB 

1200 

78.9 

80.3 

80.8 

81.5 

82.7 

82.8 

83.5 

84.1 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

84.9 

85.2 

85.6 

GB 

1000 

79-5 

80.9 

01.3 

82.0 

83.4 

83.5 

84.3 

84.8 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.7 

85.9 

86.3 

GB 

900 

79.6 

81.0 

81.4 

82.2 

83.5 

83.7 

84.5 

85.1 

85.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.7 

85.9 

86.1 

86.6 

QB 

800 

80.3 

81.7 

82.2 

83.0 

84.4 

84.6 

85.6 

86.1 

86.2 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

87.0 

87.2 

88.0 

QE 

700 

80.5 

82.0 

82.8 

83.7 

85.3 

85.5 

86.7 

87.3 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

88.3 

88.5 

89.2 

GS 

600 

80.8 

82.6 

83.4 

84.4 

86  .0 

86.2 

87.6 

88.3 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

89.0 

89.2 

89.5 

90.2 

GB 

500 

80.8 

82.6 

83.7 

84.7 

86.5 

86.7 

88.3 

89.2 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.3 

90.5 

90.8 

91.6 

GB 

400 

81.1 

83.0 

84.2 

85.6 

87.8 

88.1 

89.8 

90.9 

91.3 

91.7 

91.9 

91.9 

92,3 

92.5 

92.7 

93.7 

GS 

300 

81.1 

•ij.o 

84.2 

85.7 

88.1 

88.3 

90.1 

91.4 

91.8 

92.4 

92-7 

92.7 

93.2 

93.4 

93.8 

94.7 

GB 

200 

81.1 

83.0 

84.2 

85.7 

88.3 

88.5 

90.3 

91.8 

92.6 

93.3 

93.7 

93.9 

94.6 

94.8 

95.5 

96-7 

GS 

100 

81.1 

83.0 

84.2 

85.7 

88.3 

88.5 

90.3 

91.8 

92.6 

93.3 

93.7 

93.9 

94.7 

95.1 

96.0 

97.0 

GB 

000 

81.1 

83.0 

84.2 

85.8 

88.4 

88.6 

90.4 

91.9 

92.7 

93.4 

93.8 

94.0 

94.8 

95.2 

96.5 

100.0 

TOTAL  NUIBBR  OBSERVATIOHS  930 
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OFBlUmilG  LOCATION  "A"  PERCBirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GE 

1  ^ 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITT  IH  STATUTE 

CB  6E  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

6E 

0 

NO 

CEIL 

56.8 

57.6 

57.8 

58.3 

58.6 

58.8 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.6 

GE 

20000 

64.0 

64.8 

65.1 

65.5 

65.8 

66.0 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.9 

GE 

18000 

64.0 

64.8 

65.1 

65.5 

65.8 

66.0 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.9 

GE 

16000 

64.0 

64.8 

65.1 

65.5 

65.8 

66.0 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.9 

6B 

14000 

64.6 

65.5 

65.7 

66.1 

66.5 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.5 

GE 

12000 

65.8 

66.7 

67.0 

67.4 

67.7 

68.0 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.8 

GE 

10000 

69.5 

70.4 

70.8 

71.2 

71.6 

71.8 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.7 

6B 

9000 

69.5 

70.4 

70.8 

71.2 

71.6 

71.8 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72-4 

72.7 

GE 

8000 

70,9 

71.8 

72.2 

72.7 

73.1 

73.3 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.2 

GE 

7000 

71.2 

72.2 

72.5 

73.0 

73.4 

73.7 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.5 

GE 

6000 

71.8 

72.8 

73.1 

73.7 

74.1 

74.3 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.2 

GE 

5000 

72.6 

73.5 

73.9 

74.4 

74.8 

75.1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.9 

GE 

4500 

73.2 

74.2 

74.7 

75.3 

75.7 

75.9 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.8 

GE 

4000 

74.0 

74.9 

75.6 

76.1 

76.7 

76.9 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.8 

GE 

3500 

74.7 

75.7 

76.3 

76.9 

77.4 

77.6 

77.8 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

GE 

3000 

75.8 

76.9 

77.6 

78.2 

78.8 

79.0 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

80.1 

GE 

2500 

76.5 

77.6 

78.6 

79.1 

79.8 

80.0 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.1 

GE 

2000 

78.2 

79,4 

80.4 

81.1 

81.9 

82.2 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.2 

GE 

1800 

78.6 

79.8 

80.9 

81.5 

82.4 

82.6 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.7 

OB 

1500 

79.5 

80.9 

82.0 

82.8 

83.9 

84.1 

84.4 

84.8 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.4 

OB 

1200 

79.7 

81.3 

82.7 

83.5 

84.6 

84.8 

85.3 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

06.2 

GE 

1000 

80.1 

82.3 

84.0 

85.2 

86.3 

86.6 

87.0 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

88.0 

6B 

900 

80.2 

82.5 

84.2 

85.4 

86.6 

86.8 

87.2 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

88.2 

GE 

800 

80.3 

82.8 

84.5 

85.7 

87.2 

87.4 

87-8 

88.3 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

89.2 

6B 

700 

80.5 

83.1 

84.8 

86.1 

87.6 

88.1 

89.0 

89.6 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.6 

GE 

600 

80.5 

83.2 

84.9 

86.5 

88.0 

88.5 

89.6 

90.1 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

91.4 

GE 

500 

80.5 

83.2 

85.4 

86.9 

88.6 

89.2 

90.9 

91.8 

92.3 

92.7 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.9 

GE 

400 

80.6 

83.3 

85.5 

87.4 

89.1 

89.9 

92.0 

93.3 

93.9 

94.3 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.2 

96.0 

GE 

300 

80.6 

83.3 

85.5 

87.4 

89.4 

90.1 

92.3 

93.5 

94.2 

94.7 

95.7 

9?. 9 

96.1 

96.1 

96.3 

97.2 

GE 

200 

80.6 

83.3 

85.5 

87.4 

89.4 

90.1 

92.4 

93.7 

94.3 

95.2 

96.6 

96.8 

97.2 

97.5 

97.8 

98.7 

OB 

100 

80.6 

83.3 

85.5 

87,4 

89.4 

90.1 

92.4 

93.7 

94.3 

95.2 

96.6 

96.8 

97.3 

97.8 

98.5 

99.6 

GE 

000 

80.6 

83.3 

85.5 

87.4 

89.4 

90.1 

92.4 

93.7 

94.3 

95.2 

96.6 

96.8 

97.3 

97.8 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


D 
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OPBRATIHG  lOCATICn  PBRCERTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

osmnc,  ASBBVILLB  lie  PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


maicm  NUIQBR:  723550  station  name:  fort  SILL  CfK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTCs 

♦  6 

MONTH: 

JAM 

HOURS: 

12-14 

CRILIIIG 

VISIBILITY  IH 

STATOTB 

MILES 

IN  1 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/e 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

61.9 

62.5 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

6B 

20000 

70.4 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

CB 

18000 

70.9 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

at 

16000 

71.0 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

14000 

71.7 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

CB 

12000 

73.1 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

CB 

10000 

75.8 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

CB 

9000 

75.8 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

CD 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

CB 

8000 

77.4 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

CB 

7000 

77.5 

78.2 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78,5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB 

6000 

77.8 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

a 

5000 

78.0 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

08 

4500 

78.4 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GS 

4000 

79.4 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

CB 

3500 

79.9 

80.6 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

C8 

3000 

81.2 

82.2 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

CD 

CB 

2500 

82.3 

83.2 

83.7 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

08 

2000 

83.2 

84.5 

84.9 

85.4 

85. S 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

CB 

1800 

84.5 

85.9 

86.3 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87,0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

08 

1500 

85.3 

86.8 

87.2 

07.6 

87,7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.8 

87.8 

87,8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

08 

1200 

85.7 

87.3 

87.7 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88,4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

08 

1000 

86.5 

88.5 

89.2 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90,0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

CB 

900 

86.6 

88.9 

89.8 

90.3 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

08 

800 

86.8 

89.5 

90.6 

91.5 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

08 

700 

87.1 

89.9 

91.2 

92.2 

93.4 

93.9 

94.4 

94.4 

94-5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

CB 

600 

87.1 

90.1 

91.4 

92.4 

93.9 

94.3 

94.8 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

a 

500 

87.1 

90.2 

91.5 

92.6 

94.4 

94.8 

95.6 

95.9 

96-0 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

a 

400 

87.1 

90.2 

91.5 

92.6 

94.6 

95.2 

96.1 

96.7 

97.0 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

08 

300 

87.1 

90.2 

91.5 

92.7 

94.7 

95.3 

96.6 

97.1 

97.6 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

08 

200 

87.1 

90.2 

31.5 

92.7 

94.8 

95.4 

96.7 

97.2 

97.7 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

08 

100 

87.1 

90.2 

91.5 

92.7 

94.8 

95.4 

96.7 

97.2 

97.7 

98.3 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.7 

99.9 

08 

000 

87.1 

90.2 

91.5 

92.7 

94.8 

95.4 

96.7 

97.2 

97.7 

98.3 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.7 

100.0 

IQXAL  NIMER  OF  OBCTtVATIONS  930 
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OFEmTIHG  lOCKTIOM  *A*  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATiai  EUHBER:  723S50  STATION  NAME:  FCWT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  IfTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

15-17 

CSILINS 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  OE 

OB 

GB 

OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1*0 

CBIL 

63.4 

64.2 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

20000 

71.9 

72.7 

72,8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

18000 

72.8 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

16000 

72.8 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

14000 

74.2 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

12000 

75.3 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

10000 

77.8 

70.6 

78.7 

78,7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

9000 

78.0 

78.7 

78.0 

70,8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

8000 

79.2 

80.1 

00.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80. S 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

7000 

79.4 

00.2 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

OE 

6000 

79.8 

80.6 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

5000 

80.0 

81.0 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OE 

4500 

80.8 

81.7 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OE 

4000 

81.3 

82.3 

82.5 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

3500 

81.7 

82.7 

83.1 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

3000 

82.9 

84.1 

84.5 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

2500 

84.0 

85.2 

85.6 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86. 2 

86.2 

66.2 

GB 

2000 

05.7 

87.1 

07.6 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

1800 

85.8 

07.2 

07.7 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

8B.4 

88.5 

88.5 

88. 5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

1500 

07.7 

09.1 

89.9 

90.3 

90.5 

90,5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

1200 

08.3 

09.0 

90.5 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1000 

88.5 

90.0 

91.1 

91.6 

92.0 

92.0 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

900 

88.7 

90.2 

91.6 

92.2 

92.6 

92.7 

93.2 

93.4 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

000 

09.2 

91.0 

92.5 

93.4 

94.0 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

700 

89.4 

91.4 

93.0 

94.1 

95.1 

95.2 

95.9 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

600 

89.5 

91.5 

93.1 

94.2 

95,3 

95.4 

96.1 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

OE 

500 

89.5 

91.9 

93.5 

94.6 

96.1 

96.2 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

400 

89.5 

91.9 

93.5 

94.6 

96.2 

96.3 

97.2 

97.7 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

300 

89.5 

91.9 

93.5 

94.6 

96.2 

96.3 

97.2 

97.8 

98.1 

98.4 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

OB 

200 

89.5 

91.9 

93.5 

94.6 

96.2 

96.3 

97.2 

97.8 

98.1 

98.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

100 

89.5 

91.9 

93.5 

94.6 

96.2 

96.3 

97.2 

97.8 

98.1 

90.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.0 

GB 

000 

89.5 

91.9 

93.5 

94.6 

96.2 

96.3 

97.2 

97.8 

98.1 

98.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  maOER  OF  OBSERVATIONS  930 
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opBmvmiG  LoavTioR 
UBAFBTAC,  ASHBVZLLB  HC 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOH  HUHBBR: 

723550 

STKriOR  HAHB:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

+  6 

MOWTH: 

JAN 

HOURS: 

18-20 

CBILIliQ 

VISIBILITY  IN 

STAYVTB 

MILES 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6B 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

PBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK> 

CBII. 

67.7 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

20000 

74.5 

75.5 

75.6 

75,7 

75-7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

SB 

18000 

75.2 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.  J 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

CS 

16000 

75.2 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

14000 

75.8 

76.8 

76.9 

77,0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

12000 

76.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77,4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

CB 

10000 

77.8 

78.8 

78.9 

79,0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

CB 

9000 

78.0 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

6B 

8000 

79.4 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

7000 

79.9 

80.9 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GS 

6000 

80.4 

81.4 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82,0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

5000 

81.0 

82.0 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82,7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

4500 

82.0 

83.1 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.6 

GB 

4000 

82.2 

83.2 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84. 0 

84.0 

at 

3500 

82.3 

83.3 

83.9 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

3000 

83.9 

84.9 

85.5 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

SB 

2500 

85.3 

86.3 

86.9 

87.1 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88. 0 

88.0 

86.0 

68 

2000 

86.5 

87.5 

88.1 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

1800 

86.9 

88.0 

88.5 

88.7 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

69.2 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

1500 

88.2 

89.4 

90.0 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1200 

89.4 

90.8 

91.4 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

1000 

90.3 

91.8 

92.5 

92.8 

93.2 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94,0 

94.0 

94.0 

GB 

900 

90.5 

92.0 

92.8 

93.2 

93.7 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

800 

90.9 

92.6 

93.3 

94.1 

94.5 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

700 

91.0 

92.7 

93.4 

94.3 

94.7 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

600 

91.1 

92.8 

93.5 

94.6 

95.3 

95.5 

95.7 

95-9 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

500 

91.2 

93.0 

93.9 

95.2 

96.0 

96.2 

96.6 

97.0 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

400 

91.2 

93.0 

93.9 

95.2 

96.2 

96.5 

96.9 

97.8 

98.0 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

300 

91.2 

93.0 

93.9 

95.2 

96.2 

96.5 

97.1 

98.2 

98.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

9?. 7 

GB 

200 

91.2 

93.0 

93.9 

95.2 

96.2 

96.6 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

91.2 

93.0 

93.9 

95.2 

96.2 

96.6 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

91.2 

93.0 

93.9 

95.2 

96.2 

96.6 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100,0 

lOlAL  RUMBBR  OP  OUERVIfflOIIS  930 
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OPERIVnilG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  ~  DEC  91 


LST 

TO  UTC; 

♦  6 

MONTH: 

JAH 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITf  18 

STATUTE 

MILES 

IN 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEST 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

68.2 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

CT 

20000 

72.9 

73.5 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

OB 

18000 

73.1 

73.8 

74-2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

GB 

16000 

73.1 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

OB 

14000 

73.8 

74.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

GB 

12000 

74.8 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

GB 

10000 

76.6 

77.2 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

70.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

GB 

9000 

76.6 

77.2 

77.7 

77.7 

77,7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

GB 

8000 

78.8 

79.6 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

GB 

7000 

79.0 

79.8 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

OB 

6000 

79.4 

’0.2 

80.8 

80.8 

so. 9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

GB 

5000 

79.7 

80.5 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

GB 

4500 

81.1 

81.9 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

OB 

4000 

81.4 

82.3 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

OB 

3500 

81.8 

82.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

OB 

3000 

83.5 

84.5 

85.5 

85.5 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

GB 

2500 

84.4 

85.4 

86.3 

86.3 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

GB 

2000 

85.5 

86.6 

87.5 

87.5 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

OB 

1800 

85.8 

86.9 

87.8 

87.8 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88. B 

88.9 

88.9 

GB 

1500 

86.6 

87.7 

88.7 

88.7 

89.2 

89.2 

89.5 

89.6 

09.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

OB 

1200 

87.6 

89.0 

90.2 

90.5 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

OB 

1000 

88.8 

90.4 

91.7 

92.0 

92.6 

92.6 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GB 

900 

88.8 

90.4 

91.7 

92.0 

92.6 

92.6 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

OB 

800 

89.4 

91.1 

92.4 

93.0 

93.8 

93.8 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

OB 

700 

89.5 

91.5 

93.0 

93.7 

94.5 

94.8 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

OB 

600 

89.6 

91.6 

93.3 

94.0 

94.9 

95.3 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

GB 

500 

89.8 

92.0 

93.8 

94.6 

95.7 

96.0 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

GB 

400 

89.9 

92.2 

93.9 

94.8 

96.1 

96.6 

97.0 

97.5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

OB 

300 

90.0 

92.3 

94.0 

94.9 

96.2 

96.9 

97.3 

97.8 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

OB 

200 

90.0 

92.3 

94.0 

94.9 

96.2 

96.9 

97.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99,2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

OK 

100 

90.0 

92.3 

94.0 

95.1 

96.3 

97,0 

97.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

OB 

000 

90.0 

92.3 

94.0 

95.1 

96-3 

97.0 

97.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  RIMER  OT  OBSERVATIONS  930 
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oraUtTIIIG  UXATIOH  'A*  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUmSR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

6B 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

63.5 

64.3 

64.6 

64.8 

64.9 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

GB 

20000 

69.4 

70.2 

70.6 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

68 

18000 

69.7 

70.5 

70.9 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

68 

16000 

69.7 

70.6 

70.9 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

GB 

14000 

70.3 

71.2 

71.5 

71.7 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

68 

12000 

71.4 

72.2 

72.6 

72.8 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.6 

68 

10000 

73.9 

74.8 

75.1 

75.4 

79.6 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

GB 

9000 

74.0 

74.8 

75.2 

75.5 

79.6 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

GB 

8000 

75.5 

76.4 

76.8 

77.1 

77.3 

77.4 

77.5 

77-6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

GB 

7000 

75.8 

76.7 

77.1 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

GB 

6000 

76,2 

77.1 

77.5 

77.8 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.7 

GB 

5000 

76.5 

77.5 

77.9 

78.2 

78.4 

78.5 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

GB 

4500 

77.4 

78.3 

78.8 

79.1 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

GB 

4000 

77.7 

78,7 

79.2 

79.5 

79.8 

79.8 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

61 

3500 

78.2 

79.2 

79.7 

80.1 

80.3 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

GB 

3000 

79.5 

80.6 

81.2 

81.5 

81.9 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

68 

2500 

80.5 

81.6 

82.3 

82.7 

83.1 

83.1 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

61 

2000 

83.0 

83.3 

84.0 

84.4 

84.8 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

61 

1800 

82.5 

83.8 

84.9 

84.9 

89.4 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85,9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

GB 

1500 

83.6 

85.0 

85.8 

86.2 

86.8 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

87.7 

68 

1200 

84.5 

86.0 

86.9 

87.4 

88.0 

88.1 

88.3 

88-5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

68 

1000 

89.2 

86.9 

87.9 

88.9 

89.2 

89.3 

89.7 

89.9 

89-9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.5 

61 

900 

85.3 

87.1 

88.2 

88.8 

89.6 

89-7 

90.1 

90,3 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

GB 

800 

89.8 

87.8 

88.9 

89.8 

90.6 

90.8 

91,2 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

61 

700 

85.9 

88.1 

89.3 

90.3 

91.4 

91.7 

92.3 

92.6 

92.7 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.5 

68 

600 

86.0 

88.3 

89.6 

90.7 

91.8 

92.2 

92.9 

93.2 

93.3 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

94.1 

61 

500 

86.1 

88.9 

89.9 

91.1 

92.5 

92.9 

93.7 

94.2 

94.4 

94.6 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.4 

GB 

400 

86.3 

88.7 

90.1 

91.5 

93.1 

93.5 

94.4 

95.1 

95.4 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.5 

96.  B 

GB 

300 

86.3 

88.7 

90.1 

91.9 

93.2 

93-7 

94.7 

95.5 

95-9 

96.3 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

GB 

300 

86.3 

88.7 

90.1 

91.6 

93.3 

93.8 

94.9 

95.9 

96.3 

96.8 

97.4 

97.6 

97.8 

98.0 

98.2 

98.6 

68 

100 

86.3 

88.7 

90.1 

91.6 

93.3 

93-9 

94.9 

95.9 

96.3 

96.9 

97.6 

97.7 

98.0 

98.3 

98.6 

99.2 

GB 

000 

86.3 

88.7 

90.1 

91.6 

93.3 

93.9 

95.0 

95.9 

96.3 

96.9 

97.6 

97.8 

98.1 

98.3 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUmBX  OP  OBSERVATIONS  7440 
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OPERKTIIIO  LOCKTIOn  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

4  6 

HONTB: 

FEB 

HOURS: 

00-02 

CBILIRG 

VISIBILITT  m 

STATUTE 

NILES 

IH 

1  GB 

6B 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

59.5 

59.9 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

20000 

63.6 

64.1 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OB 

18000 

63.6 

64.1 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OB 

16000 

63.6 

64.1 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64,8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OB 

14000 

63.9 

64.4 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

12000 

65.6 

66.1 

66.5 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

10000 

67.7 

68.2 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

9000 

67.7 

68.2 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

8000 

68.7 

69.1 

69.6 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OB 

7000 

69.6 

70.1 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

6000 

70.3 

70.8 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB 

5000 

71.0 

71.5 

72.0 

72.0 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

4500 

72.1 

72.8 

73.3 

73.3 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

OB 

4000 

72.7 

73.4 

74.1 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

3500 

72.9 

73.6 

74.5 

74.5 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

3000 

74.3 

75.1 

75.9 

75.9 

76.2 

76-5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

2500 

76.1 

77.1 

77.9 

78,0 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB 

2000 

78.7 

79.8 

80.6 

80.9 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

1800 

78.8 

79.9 

80.7 

81.0 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81,6 

81.6 

81.6 

OB 

1500 

82.2 

83.6 

84.6 

85.0 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

1200 

83.3 

84.8 

85.8 

86.2 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

1000 

85.0 

86.5 

87.6 

87.9 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

88.9 

88.9 

OB 

900 

85.1 

86.6 

87.8 

88.2 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88. B 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

OB 

800 

85.1 

86.9 

88.2 

88.8 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

GE 

700 

85.9 

87.9 

89.5 

90.4 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

OB 

600 

85.9 

87.9 

89.5 

90.4 

91.5 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

OB 

500 

86.4 

88.7 

90.5 

92,0 

93.0 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

OB 

400 

86.6 

89.1 

91.0 

93.0 

94.4 

94.7 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.9 

95.9 

OB 

300 

86.8 

89.2 

91.1 

93.1 

94.8 

95.2 

96.0 

96.1 

96.2 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.4 

97.4 

OB 

200 

86.8 

89.2 

91.1 

93.1 

94.8 

95.3 

96.2 

96.6 

96.7 

96.9 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.2 

98.2 

OB 

100 

86.8 

89.2 

91.1 

93.1 

94.8 

95.3 

96.2 

96.7 

96.9 

97.2 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

99.1 

99.1 

OB 

000 

86.8 

89.2 

91.1 

93.1 

94.8 

95.3 

96-2 

96.7 

96.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

99.4 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 


D  -  2  -  10 


USAFBTAC/DS— 92/285 


Page  189 


araUTIIIG  LOCKTIOR  ’A"  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

IISAFRAC,  ASBKVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


sraaioK  iiuhbbr: 

723550 

STATIOB  RAHB:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTCs 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

03-05 

CBILUIG 

VISIBILITY  Ilf 

STMVTB 

MILES 

Ilf  1 

1  OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

57.1 

57.9 

58.6 

58.7 

59.0 

59,2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.9 

6B 

20000 

61.8 

62.6 

63.4 

63.5 

63.7 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

CB 

18000 

61.8 

62.6 

63.4 

63.5 

63.7 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

GB 

16000 

61.8 

62.6 

63.4 

63.5 

63.7 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

GB 

14000 

61.8 

62.6 

63.4 

63.5 

63.7 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

OB 

12000 

62.5 

63.4 

64.1 

64.2 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

GE 

10000 

64.1 

64.9 

65.7 

65.8 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

67.0 

GB 

9000 

64.3 

65.1 

66.0 

66.1 

66.3 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.3 

GB 

8000 

65.2 

66.1 

66.9 

67.1 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.3 

GB 

7000 

65.7 

66.7 

67.5 

67.7 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

68.7 

68.7 

68,7 

68.7 

68.8 

68.9 

GB 

6000 

66.4 

67.4 

68.2 

68.4 

68.7 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

QE 

5000 

67.6 

68.7 

69.5 

69.9 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

71.0 

GB 

4500 

69.0 

70.1 

70.9 

71.3 

71.5 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

BE 

4000 

69.4 

70.4 

71.3 

71.6 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

08 

3500 

69.5 

70.6 

71.4 

71.7 

72.1 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.8 

72. B 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

08 

3000 

70.9 

72.1 

72.9 

73.5 

73.9 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

cs 

2500 

73.0 

74.2 

75.1 

75.7 

76.0 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.1 

08 

2000 

75.1 

76.2 

77.1 

77.7 

78.0 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.1 

GB 

1800 

75.9 

77.1 

77.9 

78.5 

78.8 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

GB 

1500 

78.5 

79.7 

80.6 

81.7 

82.2 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

83.8 

08 

1200 

79.8 

81.1 

82.2 

83.2 

83.7 

83.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.3 

GB 

1000 

82.7 

84.3 

85.5 

86.6 

87,1 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

88. 3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.7 

88.8 

GB 

900 

83.3 

65.0 

86.2 

87-4 

87.8 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.4 

89.5 

OB 

800 

83.8 

85.5 

86.8 

87.9 

88.8 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.5 

08 

700 

83.9 

85.6 

87.0 

88.3 

89.1 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

« 

600 

84.0 

85.7 

87.2 

88.7 

89.5 

89.7 

90.3 

90.3 

90.5 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

08 

500 

84.2 

85.8 

87.7 

89.8 

90.9 

91.1 

91.8 

91.8 

92.1 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.4 

93.5 

93.6 

GB 

400 

84.5 

86.4 

88.3 

91.1 

92.9 

93.1 

94.1 

94.1 

94.3 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

96.1 

96.2 

a 

300 

84.5 

86.4 

88.3 

91.4 

93.3 

93.6 

95.0 

95.0 

95.3 

96.2 

96.5 

yo.5 

9C.C 

97.2 

97.3 

08 

200 

84.5 

86.4 

88.3 

91.4 

93.3 

93.6 

95.0 

95.2 

95.4 

96.6 

97.2 

97.2 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

OB 

100 

84.5 

86.4 

88.3 

91.4 

93.3 

93.6 

95.0 

95.2 

95.4 

96.6 

97.2 

97.3 

97.6 

97.9 

98.3 

98.5 

GB 

000 

84.5 

86.4 

88.3 

91.4 

93.3 

93.6 

95.0 

95.2 

95.4 

96.6 

97.3 

97.4 

97.9 

98.1 

98.7 

100.0 

TOtAL  IMBBR  OF  OBSERVATIONS  846 
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QogoQ  SSSSS  SSSSS  SSSSS  SSSS9  99999 

MnnOfM  nnPQmn  movnmn  mMwOQm  RnnMn  RRROQR 


OPERATlilG  LOCATIOR  ‘A**  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIKnOH  mJHBER:  723550  STATION  NAHB:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UTCs  ♦  6 


PLrtlOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTB:  FEB  HOURS:  06-08 


CBILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

C 

HO  CEIL 

52.5 

54.1 

54.6 

54.8 

55.4 

55.6 

56.1 

56.4 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.9 

57.0 

GB  20000 

56.3 

57.9 

58.4 

58.6 

59.3 

59.5 

60.0 

60.4 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

61.0 

61.5 

GB  18000 

56.4 

58.0 

58.5 

58.7 

59.5 

59.6 

60.2 

60.5 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

61.1 

61.6 

GB  16000 

56.5 

58.2 

58.7 

59.0 

59.7 

59.8 

60.4 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.3 

61.8 

GB  14000 

56.9 

58.5 

59.1 

59.3 

60.0 

60.2 

60.8 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.7 

62.2 

GB  12000 

57.3 

59.0 

59.7 

59.9 

60.6 

60.8 

61.3 

61.7 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.3 

62.8 

OB  10000 

59.5 

61.1 

61.9 

62.2 

62.9 

63.0 

63.6 

63.9 

63.9 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.5 

65.0 

GB  9000 

59.8 

61.5 

62.3 

62.5 

63.2 

63.4 

63.9 

64.3 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.9 

65.4 

OB  8000 

61.5 

63.2 

64.2 

64.4 

65.1 

65.2 

65.8 

66.2 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.8 

67.3 

OB  7000 

61.8 

63.6 

64.5 

64.8 

65.5 

65.6 

66.2 

66.5 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

67.1 

67.6 

GB  6000 

62.6 

64.4 

65.4 

65.6 

66.3 

66.4 

67.0 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

68.0 

68.4 

GB  5000 

63.6 

65.5 

66.4 

66.7 

67.4 

67.5 

68.1 

68.4 

68.4 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

69.0 

69.5 

GB  4500 

64.9 

66.9 

67.8 

68.1 

68.8 

68.9 

69.5 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.4 

70.9 

OB  4000 

65.4 

67.4 

68.3 

68.6 

69.3 

69.4 

70.0 

70.3 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.9 

71.4 

GB  3500 

65.8 

67.8 

69.0 

69.3 

70.0 

70.1 

70.7 

71.0 

71.0 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.6 

72.1 

GB  3000 

67.1 

69.3 

70.4 

70.7 

71.4 

71.5 

72.1 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

73.0 

73.5 

GB  2500 

67.8 

70,0 

71.6 

72.0 

72.7 

72.8 

73.4 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.3 

74.8 

GB  2000 

69.7 

71.9 

73.5 

74.0 

74.7 

74.8 

75.4 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.5 

77.0 

GB  1800 

71.0 

73.2 

74.8 

75.4 

76.1 

76.2 

76.8 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.9 

78.4 

GB  1500 

72.9 

75,1 

77.1 

78.0 

78.7 

78.8 

79.4 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

eo.i 

80.1 

80.1 

80.5 

81.0 

OB  1200 

75.2 

77.3 

79.3 

80.3 

81.0 

81.1 

81.8 

82.3 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.9 

83.3 

GB  1000 

76.7 

79.0 

81.1 

82.0 

82.9 

83.0 

83.8 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.9 

85.3 

GB  900 

77.0 

79.3 

81.7 

82.6 

83.5 

83.6 

84.4 

84.9 

84.9 

85. 0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.5 

85.9 

GB  eoo 

77.4 

80.4 

83.1 

64.4 

85.3 

85.5 

86.3 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.4 

87.8 

GB  700 

77.9 

80.9 

83.6 

85.2 

86.4 

86.5 

87.5 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

80.7 

89.1 

GB  600 

78.1 

81.3 

84.2 

86.1 

87.2 

87.4 

88.3 

t^8.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.5 

90.0 

GB  500 

78.5 

82.3 

85.2 

87.8 

89.4 

89.5 

90.5 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

92.0 

92.4 

OB  400 

78.6 

82.4 

85.3 

88.1 

90.2 

90.4 

91-7 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.3 

93.7 

OB  300 

78.6 

82.5 

85.5 

88.4 

90.8 

91.4 

92.8 

93.6 

93.6 

94.0 

94.2 

94,2 

94.2 

94.2 

94.6 

95.3 

GB  200 

78.6 

82.5 

85.6 

88.5 

90.9 

91.5 

93.1 

94.1 

94.1 

94.7 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.6 

96.3 

OB  100 

78.6 

82.5 

85.6 

88.5 

91.1 

91.7 

93.4 

94.3 

94.3 

95.3 

95.7 

95.7 

96.5 

96.5 

97.6 

98.6 

OB  OOO 

78.6 

82.5 

85.6 

88.5 

91.1 

91-7 

93.4 

94.3 

94.3 

95.3 

96.0 

96.0 

96.7 

96.7 

98. 1 

100.0 

TCTTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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geees  seegg  ggggg  ggggg  ggggg  giggg 


OPERATIlfG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aoURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUIOBR: 

723550 

STATION  NAME:  PORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STAIVTB 

NILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/0 

1/4 

0 

NO  CEIL 

49.1 

49.9 

50.0 

50.1 

50.7 

50.8 

5  .8 

50.8 

50.8 

50. B 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.1 

51.4 

GE  20000 

55.6 

56.5 

56.7 

56.9 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

50.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.5 

GB  18000 

96.0 

57.0 

57.7 

57.3 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

59.0 

eg  16000 

56.0 

57.0 

57.2 

57.3 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

59.0 

6S  14000 

56.9 

57.9 

58.2 

58.3 

59.1 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

CB  12000 

57.9 

59.1 

59.3 

59.5 

60.3 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

61.1 

tX  10000 

60.2 

61.3 

61.6 

61.7 

62. & 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.4 

63.7 

GB  9000 

60.3 

61.5 

61.7 

61.8 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.5 

63.8 

GB  8000 

61.2 

62.4 

62.6 

62.8 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.5 

64.9 

OB  7000 

61.2 

62.4 

63.0 

63.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6'  .0 

65.4 

OB  6000 

61.2 

62.4 

63.0 

63.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

65.0 

65.4 

GB  5000 

61.6 

62.9 

63.5 

63.7 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

5.5 

65.8 

GB  4900 

62.3 

63,6 

64.2 

64.4 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.4 

6b. S 

CB  4000 

62.4 

63.7 

64.3 

64.7 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.8 

67.1 

CB  3500 

63.2 

64.7 

65.4 

65.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.8 

68.2 

CB  3000 

63.8 

65.2 

66.1 

66.4 

67.8 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

60.2 

68.6 

68.9 

GB  2500 

65.2 

66.8 

67.7 

68.1 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.2 

70.6 

GB  2000 

66.5 

68.3 

69.4 

70.0 

71.4 

71,5 

71.6 

71.7 

71.7 

71,7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.2 

72.6 

GB  1800 

67.4 

69.1 

70.3 

70.9 

72.3 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.3 

73.6 

GE  1500 

69.1 

71.0 

72,7 

73.5 

74.9 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

76.0 

76.4 

GB  1200 

71.9 

74.2 

76.1 

77.2 

79.7 

79.0 

79,1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.8 

00.1 

CB  1000 

73.3 

76.0 

78.5 

79.6 

81.7 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.6 

02.7 

82.7 

82.7 

83.1 

83.5 

CB  900 

73.6 

76.5 

79.2 

80.4 

82.5 

82.7 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

83.8 

03.9 

83.9 

83.9 

B4.3 

84.6 

CB  BOO 

75.4 

78.4 

81.4 

83.1 

85.5 

85.8 

86.6 

86.8 

86.6 

86.9 

b7.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87  .6 

87.9 

GB  700 

75.8 

78.8 

82.2 

84.0 

86.5 

87.0 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.4 

88. 5 

88.5 

88  5 

88.9 

89.2 

GB  600 

75.8 

78.8 

82.2 

84.0 

86.9 

87.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.8 

89.0 

89.1 

8'  .1 

89.1 

89.5 

89.8 

GB  500 

75.8 

79.0 

82. 7 

85.1 

88.2 

88.8 

90.3 

91.0 

91.0 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

92.0 

92.3 

toB  400 

75.8 

79.6 

83.8 

86.5 

90.0 

90.5 

92.4 

93.5 

93.5 

93.7 

74.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.6 

94.9 

OB  300 

75.8 

79.6 

83.8 

86. 5 

90.0 

90.5 

92.9 

94.6 

94.7 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

9:1.5 

95.9 

96.5 

CB  200 

75.8 

79.6 

83.8 

86.6 

90.1 

90.7 

93.1 

94.8 

94.0 

95.3 

96.3 

96.5 

96.9 

97.0 

97.4 

98.3 

GB  100' 

'  ■  8 

79.6 

83.8 

86.6 

90.1 

90.7 

93.1 

94.0 

94.9 

95.4 

96.6 

96.7 

97.3 

97.4 

98.2 

99.2 

GB  00o| 

1  75.8 

79.6 

83.8 

86.6 

90-1 

90.7 

93.1 

94.8 

94-9 

95.4 

96.6 

96.7 

97.3 

97.4 

98.3 

100.0 

TOTAL  NUMIER  OP  OBSERVATIONS  646 


D  -  2  -  13 


USAFE7AC/DS--92/285  -  Page  192 


OFBRIiTING  LOCM!ION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnon  IIUHBBR:  723550  STATION  NAHB:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

53.0 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GE 

20000 

60.6 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

18000 

61.3 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

16000 

61.6 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

14000 

62.3 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GV 

12000 

63.6 

63.9 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

10000 

65.2 

65.6 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

9000 

65.4 

65.7 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

8000 

66.3 

66.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

7000 

66.3 

66.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

6000 

66.7 

67.0 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6B 

5000 

66.9 

67.3 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

4500 

67.5 

67.8 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

4000 

68.7 

69.0 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

3500 

69.3 

69.6 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

3000 

71.0 

71.4 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72,1 

72.1 

GE 

2500 

73.5 

73.9 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

2000 

76.7 

77.3 

77.8 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

1800 

77.9 

78.5 

79.1 

79,6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

1500 

80.3 

81.2 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82,9 

82.9 

GB 

1200 

82.7 

83.9 

84.9 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

1000 

84.4 

86.1 

87.2 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

900 

84.8 

86.4 

87.9 

88.9 

89.2 

89.2 

89.6 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

800 

85.6 

87.4 

89.5 

90.7 

91.4 

91.5 

91.8 

92.2 

92.2 

9  ’.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

700 

85.8 

87.9 

90.1 

91.3 

92.2 

92.3 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

600 

85.9 

88.1 

90.2 

91.4 

92.4 

92.6 

93.3 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

500 

85.9 

88.2 

90.3 

91.8 

93.1 

93.5 

94.3 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

400 

86.3 

88.9 

91.0 

92.7 

94.4 

95.0 

95,9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

300 

86.3 

88.9 

91.0 

92.8 

94.8 

95.4 

96.3 

98.1 

98.2 

98.6 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

200 

86.3 

88.9 

91.0 

92.8 

94.8 

95.4 

96-3 

98.1 

98.2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

86.3 

88.9 

91.0 

92.8 

94.8 

95.4 

96.3 

98.1 

98.2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

000 

86.3 

88.9 

91.0 

92.8 

94.8 

95.4 

96.3 

98.1 

98.2 

98.6 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPBMTIIIG  LOCATION  ’A'  PERCBHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STMTIOII  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FONT  SILL 

OR 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

+  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

15-17 

CBZZtING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

56-7 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57-2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GR 

20000 

65.2 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

at 

18000 

66.1 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

16000 

66.3 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

cs 

14000 

66.4 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

12000 

67.7 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

10000 

68.9 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

tSB 

9000 

69.6 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

8000 

71.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

7000 

71.9 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

6000 

72.1 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

5000 

72.9 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

4500 

73-9 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

4000 

75.3 

76.1 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

3500 

75.8 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

3000 

77.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

2500 

78.7 

79.7 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80,1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

2000 

80.0 

81.2 

81.4 

81.7 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82-0 

GB 

1800 

81.0 

82.2 

82.4 

82.6 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

1500 

83.3 

85.2 

85.5 

85.9 

86.2 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

G8 

1200 

85.0 

87.1 

87.5 

88.1 

88.4 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

1000 

86.2 

88.4 

89.0 

89.7 

90.2 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

900 

87.0 

89.5 

90.2 

90.9 

91.6 

92.1 

92.4 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

800 

87.5 

90.2 

91.1 

91.8 

92.7 

93.3 

93.6 

93-6 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

700 

88.2 

91.1 

92.2 

93.4 

94.4 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

600 

88.2 

91.3 

92.6 

93.7 

94.9 

95.6 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CT 

500 

88.3 

91.5 

93.0 

94.3 

95.5 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

400 

88.4 

91.6 

93.3 

94.7 

96.3 

97.3 

97.9 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

CT 

300 

88.4 

91.6 

93.3 

94.7 

96.3 

97.3 

97.9 

98.3 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

88.4 

91.6 

93.3 

94.7 

96.3 

97.3 

97.9 

98.3 

98-7 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

88.4 

91.6 

93.3 

94.7 

96.3 

97.3 

97.9 

98.3 

98.7 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

88.4 

91.6 

93.3 

94.7 

96.3 

97.3 

97.9 

98.3 

98.7 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  mmBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATIIIG  LOCATIOH  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SraTION  miHBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

IN 

1  GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FRET 

I  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

58.7 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

20000 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

18000 

66.0 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

6E 

16000 

66.0 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GB 

14000 

66.0 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GB 

12000 

67.5 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

10000 

69.1 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

9000 

69.5 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

8000 

71.5 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

7000 

72.0 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72-6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

6000 

72.5 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GB 

5000 

73.4 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

4500 

75.4 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

OB 

4000 

76.4 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

3500 

77.4 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

3000 

79.4 

80.0 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

2500 

80.5 

81.3 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

2000 

82.9 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

1800 

83.0 

83.8 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

1500 

85.2 

86.3 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

1200 

86.2 

87.2 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1000 

87.7 

89.2 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

900 

88.8 

90.3 

90-7 

91.1 

91.3 

91.3 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

800 

89.2 

91.4 

92.0 

92.8 

93.0 

93.1 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93-9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

700 

89.7 

92.0 

92.7 

94.0 

94.2 

94.3 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OB 

600 

89.7 

92.4 

93.1 

94.4 

94.9 

95,0 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

500 

90.4 

93.3 

94.1 

95.4 

96.0 

96.1 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

400 

90.5 

93.4 

94.2 

95.5 

96.2 

96.5 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

300 

90.5 

93.4 

94.3 

95.6 

96.3 

96.6 

98.0 

98.6 

98.6 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

90.5 

93.4 

94.3 

95.6 

96.3 

96.6 

98.0 

98.6 

98.6 

98.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.5 

93.4 

94.3 

95.6 

96.3 

96.6 

98.0 

98.6 

98.6 

98.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.5 

93.4 

94.3 

95.6 

96.3 

96.6 

98.0 

98.6 

98.6 

98.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 


D  -  2  -  16 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Pago  195 


OraWrUIG  UXATICH  ’A*  PERCSirEAGB  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  1 

nnOER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

ID  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

BOORS: 

21-23 

CBUtHIG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

m 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

63.0 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

20000 

66.3 

67.1 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

6E 

18000 

66.4 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

6B 

16000 

66.4 

67.3 

67.3 

67.5 

67-5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

14000 

66.4 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

12000 

68.4 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

10000 

71.3 

72.1 

72-1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

9000 

71.5 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

8000 

72.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74,0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

7000 

74.0 

74.9 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.? 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

6000 

74.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GB 

5000 

75.4 

76.4 

76.4 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77,0 

77.0 

77.0 

GB 

4500 

76.4 

77.3 

77.3 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

4000 

77.0 

77.9 

77.9 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

3500 

77.2 

78.1 

78.1 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GS 

3000 

78.8 

79.9 

80.0 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

2500 

80.3 

81.3 

81.6 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

2000 

82.5 

83.6 

83.8 

84.5 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

6B 

1800 

83.3 

84.5 

84.8 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

1500 

85.9 

87.1 

87.4 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

87-7 

88.9 

89.1 

89.8 

90.1 

90.1 

90.2 

90-2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

1000 

88.2 

89.5 

89.7 

90.7 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

900 

88.8 

90.2 

90.5 

91.5 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

G8 

800 

88.8 

90.4 

90.9 

92.1 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

SE 

700 

89.2 

91.3 

91.8 

93.6 

94.3 

94.3 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

600 

89.2 

91.4 

92.0 

93.7 

94.4 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

08 

500 

90.2 

92.3 

92.9 

95.2 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

400 

90.4 

92.7 

93.3 

95.5 

96.6 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OE 

300 

90.4 

92.7 

93.4 

95.6 

96.9 

96.9 

97.4 

97.5 

97-5 

97.5 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OE 

200 

90.4 

92.7 

93.4 

95.6 

97.0 

97.0 

97.5 

97.8 

97.8 

97-9 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

100 

90.4 

92.7 

93.4 

95.6 

97.0 

97.0 

97.5 

97.8 

97.0 

97.9 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

000 

90.4 

92.7 

93.4 

95.6 

97.0 

,7.0 

97.5 

97.8 

97.8 

97.9 

98.9 

99.1 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

TOntAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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CPBRATIHC  UXATIOH  ’A*  PERCENTACB  FREQUENCY  OF  OC- URRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFBEAC,  ASBEVILLB  IK  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STAIICm  NAME:  FORT 

SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

4  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

00-02 

CEILINO 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CEIL 

62.9 

63.5 

64.0 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

cs 

20000 

67.2 

67.8 

68.3 

68.6 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

GB 

18000 

67.5 

68.2 

68.6 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

GB 

16000 

67.5 

68.2 

68.6 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

CB 

14000 

67.5 

68.2 

68.6 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

es 

12000 

68.8 

69.5 

69.9 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70-5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

es 

10000 

70.3 

71.3 

71.7 

72.0 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72-4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

CB 

9000 

70.6 

71.6 

72.0 

72.4 

72.7 

72-7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

es 

8000 

71.8 

72.8 

73.2 

73.5 

73.9 

73.9 

73,9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

CS 

7000 

72.9 

73.9 

74.3 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

GS 

6000 

73.1 

74.1 

74.5 

74.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

CB 

SOOO 

74.3 

75.3 

75.7 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

OB 

4900 

75.3 

76.2 

76.7 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

GS 

4000 

76.9 

77.4 

77.8 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

eg 

3500 

77.2 

78.2 

78.6 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

OB 

3000 

79.2 

80.9 

81.3 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

GS 

2500 

81.2 

83.0 

83.7 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

CB 

2000 

84.2 

86.0 

86.7 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87-3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

OB 

1800 

85.1 

86.9 

87.5 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

80.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

CB 

1900 

87.0 

88.9 

89.6 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

OB 

1200 

88.0 

89.9 

90.5 

90.9 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

CB 

1000 

89.8 

91-7 

92.6 

93.0 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93,7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

GS 

900 

90.4 

92.5 

93.3 

93.8 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

OB 

800 

91.0 

93.2 

94.1 

94.5 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GB 

700 

91.4 

94.1 

94.9 

95.5 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

cs 

600 

91.6 

94.3 

95.3 

95.8 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

CB 

500 

91.7 

94.6 

95.7 

96.6 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

CB 

400 

91.8 

94.7 

96.5 

97.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

CS 

300 

91.8 

94.7 

96.5 

97.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

200 

91.8 

94.7 

96.5 

97.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

cs 

100 

91.8 

94.7 

96.5 

97.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.9 

99.9 

cs 

000 

91.8 

94.7 

96.5 

97.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  NUMBER: 

723550 

SIATIOH  NAME:  FORT 

SILL  < 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  OTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

03-05 

CBILIH6 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

58.9 

60.2 

61.0 

61.4 

61.8 

61.8 

62.0 

62.2 

62.2 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

6B 

20000 

62.8 

64.2 

64.9 

65.5 

65.9 

65.9 

66.1 

66.2 

66.2 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

OB 

18000 

63.0 

64.4 

65.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

OB 

16000 

63.0 

64.4 

65.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

6B 

14000 

63.0 

64.4 

65.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

GE 

12000 

63.7 

65.1 

65.8 

66.3 

66.8 

66.8 

67.0 

67.1 

67.1 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

OB 

10000 

65.8 

67.5 

68.3 

68.8 

69.2 

69.2 

69.5 

69.6 

69.6 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

OB 

9000 

66.0 

67.7 

68.5 

69.0 

69.5 

69.5 

69.7 

69.8 

69.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

GB 

0000 

67.4 

69.4 

70.1 

70.6 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

CB 

7000 

68.3 

70.3 

71.1 

71.6 

72.0 

72.0 

72.3 

72.4 

72.4 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

GB 

6000 

68.7 

70.8 

71.5 

72.0 

72.6 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

OB 

5000 

69.9 

71.9 

72.7 

73.2 

73.8 

73.8 

74.1 

74.2 

74.2 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

OE 

4500 

71.5 

73.5 

74.3 

74.8 

75.4 

75.4 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.5 

76.5 

GE 

4000 

72.4 

74.4 

75.2 

75.7 

76.2 

76.2 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

GB 

3500 

73.3 

75.6 

76.3 

76.9 

77.4 

77.4 

77.7 

77.8 

77.8 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

GB 

3000 

74.8 

77.2 

78.1 

78.6 

79.1 

79.1 

79.5 

79.6 

79.6 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

GB 

2500 

76.0 

78.5 

79.6 

80.2 

80.8 

80.8 

81.1 

81.2 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

GB 

2000 

78.9 

81.4 

82.5 

83.1 

83.7 

83.7 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84,7 

84.7 

GB 

1800 

79.6 

82.0 

83.1 

83.8 

84.3 

84.3 

84.6 

84.7 

84.7 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

GE 

1500 

81.3 

83.9 

84.9 

85.6 

86.5 

36.5 

86.8 

«6.3 

86.9 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

GB 

1200 

82.4 

85.1 

86.2 

86.9 

87.7 

87.7 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

GE 

1000 

84.3 

87.2 

88.4 

89.0 

90.0 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

GB 

900 

84.8 

88.1 

89.2 

89.9 

90.9 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

OB 

800 

86.3 

89.8 

91.0 

91.7 

92.9 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

GB 

700 

86.9 

90.4 

91.7 

92.6 

93.9 

93.9 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

GE 

600 

87.2 

91.1 

92.4 

93.3 

94.6 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

GB 

500 

87.7 

92.0 

93.4 

94.4 

95.7 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

GE 

400 

88.1 

92.5 

93.9 

94.9 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

GB 

300 

88.2 

92.7 

94.1 

95.3 

96.8 

96.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

GB 

200 

88.2 

92.7 

94.1 

95.3 

97,0 

97.0 

97.5 

97.8 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

GB 

100 

88.2 

92.7 

94.1 

95.3 

97.0 

C7.0 

97.6 

98.0 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

GE 

000 

88.2 

92.7 

94.1 

95.3 

97.0 

97.0 

97.6 

98.0 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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OPERKTIIIG  VOCKnCm  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLB  HC  [.»H  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUISER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTB: 

MAR 

HOURS: 

06-08 

CBILIira 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HXLES 

IN  1 

1  GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

49.7 

50.8 

51.6 

51.8 

52.6 

52.9 

53.2 

53.3 

53.3 

53.4 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

GB 

20000 

54.9 

56.1 

57.1 

S'*. 3 

58.2 

58.5 

58.8 

58.9 

58.9 

59.0 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

GX 

18000 

55.1 

56.2 

57.2 

57.4 

58.3 

58.6 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

GB 

16000 

55.1 

56.2 

57.2 

57.4 

58.3 

58.6 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

GB 

14000 

55.7 

56.9 

57.8 

58.1 

59.0 

59.4 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

GB 

12000 

57.1 

58.3 

59.4 

59.6 

60.5 

60.9 

61.2 

61.3 

61.3 

61.5 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

GB 

10000 

59.0 

60.2 

61.3 

61.5 

62.5 

62.8 

63.1 

63.3 

63.3 

63.5 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

cs 

9000 

59.1 

60.3 

61.4 

61.6 

62.7 

63.0 

63.3 

63.5 

63.5 

63.8 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

CB 

8000 

61.0 

62.3 

63.5 

63.8 

64.8 

65.2 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

66.8 

CB 

7000 

61.8 

63.2 

64.5 

64.7 

65.8 

66.1 

66.7 

66.9 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.7 

08 

6000 

61.9 

63.3 

64.6 

64.8 

65.9 

66.2 

66.8 

67,0 

67.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.8 

GB 

5000 

63.0 

64.4 

65.7 

65.9 

67.0 

67.3 

67.8 

68.1 

68.1 

68.3 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.8 

68.9 

08 

4500 

65.2 

66.7 

68.1 

68.4 

69.5 

69.8 

70.3 

70.5 

70.5 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

GB 

4000 

65.9 

67.4 

68.8 

69.1 

70.2 

70.5 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.2 

08 

3500 

66.9 

68.5 

70.0 

70.3 

71.5 

71.8 

72.4 

72.6 

72.6 

72.8 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.3 

73.4 

08 

3000 

68.7 

70.4 

71.9 

72.3 

73.4 

73.8 

74.3 

74.5 

74.5 

74.7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.3 

75.4 

GB 

2500 

70.2 

71.9 

73.5 

73.9 

75.1 

75.4 

75.9 

76.1 

76.1 

76.3 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

08 

2000 

73.2 

75.2 

76.9 

77.4 

78.7 

79.0 

79.6 

79-0 

79-8 

BO.O 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.5 

80.6 

08 

1800 

73.7 

75.7 

77.5 

78.1 

79.5 

79.8 

80.3 

80.5 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

GX 

1500 

77.0 

79.1 

81.1 

81.7 

83.3 

83.7 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

05.2 

85. 3 

08 

1200 

78.5 

80.8 

82.8 

83.4 

85.3 

85.6 

86.1 

86.5 

86.5 

86.7 

06.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.2 

87.3 

08 

1000 

79.1 

81.4 

83.7 

84.3 

86.2 

86.6 

87.1 

87.4 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.2 

88.3 

GB 

900 

79.7 

82.2 

84.5 

85.2 

87.3 

87.6 

88.2 

88.5 

88.5 

88.7 

88.9 

88.9 

89,0 

89.0 

89.2 

89.4 

GB 

800 

80.8 

83.3 

86.0 

86.9 

89.1 

89.6 

90.2 

90.6 

90.6 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

08 

700 

80.8 

83.4 

86.2 

87.2 

89,5 

89.9 

90.5 

91.0 

91.1 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.2 

GB 

600 

81.0 

83.8 

86.7 

87.6 

89.9 

90.3 

91,0 

91.4 

91.5 

92.0 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

GB 

500 

81.8 

84.7 

87.7 

88.7 

91.1 

91.5 

92,2 

92.8 

93.0 

93.9 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

OB 

400 

81.9 

85.1 

88.1 

89.2 

91.7 

92.2 

92.8 

93.7 

94.1 

94.9 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.7 

95.9 

08 

300 

82.0 

85.3 

88.3 

89.6 

92.3 

92.7 

93.8 

94.6 

95.2 

96.0 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

97.2 

97.5 

OB 

200 

82.0 

85.3 

88.4 

89.7 

92.5 

92.9 

94.0 

95.1 

95.6 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.5 

98.1 

98.5 

QE 

100 

82.0 

85.3 

88.4 

89.7 

92.5 

92.9 

94.0 

95.1 

95.6 

96.8 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

98.3 

99.0 

GB 

000 

82.0 

85.3 

88.4 

89.7 

92.5 

92.9 

94.0 

95.1 

95,6 

96.8 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

98.5 

100.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIONS  930 
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0FERM*III6  LOCATION  "A*  PKRCBlfPAGB  FREQUBIfCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  AiraSVlLLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKnOH  mjMBKR: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL  OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC! 

*  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  m 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

49.9 

50.5 

51.0 

51.2 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

GE 

20000 

58.7 

59.5 

59.9 

60.2 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.6 

60.9 

6B 

18000 

58.7 

59.5 

59.9 

60.2 

60.5 

60.8 

60. 8 

60.6 

60. e 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

bO.9 

GE 

16000 

58.7 

59.5 

59.9 

60.2 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

OE 

14000 

59.6 

60.3 

60.8 

61.1 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

GE 

12000 

61.3 

62.0 

62.6 

62.9 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

GE 

10000 

63.0 

63.9 

64.4 

64.7 

65,2 

65.4 

65-4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

GE 

9000 

63.1 

64.0 

64.5 

64.8 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

GE 

8000 

66.1 

67.1 

68.0 

68.4 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

GE 

7000 

67.4 

68.4 

69.4 

69.8 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

6B 

6000 

67.5 

68.5 

69.5 

69.9 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

6B 

5000 

68.7 

69.7 

70.8 

71.2 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

6B 

4500 

70.6 

71.7 

72.8 

73.2 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

OB 

4000 

71.5 

72.8 

73.9 

74.3 

74.7 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

GE 

3500 

71.9 

73.3 

74.4 

74.8 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

GE 

3000 

72.8 

74.2 

75.3 

75.7 

76.1 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

CB 

2500 

74.9 

76.3 

77.4 

77.8 

78.3 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

GE 

2000 

77.0 

78.8 

80.1 

80.6 

81.1 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

6B 

1800 

77.8 

79.7 

81.0 

81.6 

82.0 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

CK 

1500 

80.3 

82.4 

84.0 

84.6 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

05.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

OE 

1200 

81.9 

84.2 

86.0 

86.8 

87.4 

87.8 

87-8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

es 

1000 

82.9 

85.7 

87,6 

88.7 

89.8 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

CB 

900 

83.3 

86.2 

88.3 

89.6 

90.8 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

GB 

800 

84.0 

87.2 

89.5 

91.0 

92.4 

93.3 

93.3 

93,3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

GE 

700 

84.0 

87.2 

89.6 

91-2 

92.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.2 

OE 

600 

84.1 

87.4 

90.0 

91.7 

93.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

95.1 

GE 

500 

84.1 

87.6 

90.3 

92.3 

94.0 

95.2 

95.4 

95.9 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.9 

GE 

400 

84.1 

87.6 

90.4 

92.6 

94.6 

96.0 

96.2 

97.0 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

98.0 

GE 

300 

84.1 

87.6 

90.5 

92.7 

94.9 

96.3 

96.8 

97,7 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

99.0 

GB 

200 

84.1 

87.6 

90.5 

92.7 

94.9 

96.3 

96.8 

97.7 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.6 

OB 

100 

84.1 

87.6 

90.5 

92.7 

94.9 

96.3 

96.8 

97.7 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.6 

OB 

000 

84.1 

87.6 

90.5 

92.7 

94.9 

96.3 

96.0 

97.7 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.5 

100.0 

TOTAL  IfUMBBR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIIIG  lACATIdl  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OK  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOII  HUIQER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  OTC: 

*  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

12-14 

CBILINC 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

III  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

53.8 

54.1 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

20000 

63.3 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GS 

18000 

63.4 

63.8 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GB 

16000 

63.5 

63.9 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

14000 

64.4 

64.7 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

6B 

12000 

66.0 

66.3 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

10000 

67.4 

67.7 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

9000 

67.8 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

t8.9 

68.9 

GB 

8000 

70.1 

70.4 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70,9 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71,2 

GB 

7000 

71.0 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

6000 

71.2 

71.5 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

5000 

71.7 

72.0 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

4500 

73.1 

73.5 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4000 

74.6 

75.1 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

3500 

75.3 

75.7 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

3000 

77.1 

77.5 

78.2 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

2500 

79.4 

80.0 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

2000 

82.5 

83.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

1800 

83-7 

84.3 

85.3 

85.4 

85.5 

05.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

1500 

86.9 

87.7 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

69.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1200 

88.4 

89.4 

90.9 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91-7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

1000 

89.1 

90.1 

91.6 

92.5 

92.9 

93.0 

93.1 

93.4 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

a 

900 

89.4 

90.4 

92.2 

93.3 

94.0 

94.1 

94.2 

94.5 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

800 

89.5 

90.6 

92.6 

94.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

700 

89.6 

90.8 

93.3 

94.8 

95.8 

95.9 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

600 

89.6 

90.9 

93.5 

95.1 

96.5 

96.6 

96.9 

97,4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

500 

89.6 

90.9 

93.7 

95-2 

96.6 

96.7 

97.4 

98.0 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

400 

89.7 

91.0 

93.8 

95.3 

96.7 

96.8 

97.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99-2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

89.7 

91.0 

93.8 

95.4 

96.8 

96.9 

90.1 

99,0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

89.7 

91.0 

93.8 

95.4 

96.8 

96.9 

98.1 

99,0 

99,4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

100 

89.7 

91.0 

93.8 

95.4 

96.8 

96.9 

98-1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

000 

89.7 

91.0 

93.8 

95.4 

96.8 

96.9 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  23 


USAFETAC/DS--92/285 


Page  202 


S9SSS  9Q9S9  S9999  aoflao  99999  SSSSO 

MnDVBIM  OVnOQDSm  DQnOQOQn  OBeQwRR  CQDQnnPO  nPQnmSQ 


operatihg  locatioh  ■*•  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICR  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FtHTT  SILL  OK 
LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


III  1 

FEET  1 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no  CEIL 

52.7 

53.1 

53.2 

53.3 

53.7 

53.7 

53.0 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

SB  20000 

61.7 

62.3 

62.4 

62.6 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63,0 

63.0 

63.0 

SB  18000 

62.6 

63.1 

63.2 

63.4 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

SB  16000 

63.3 

63.9 

64.0 

64.2 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

SB  14000 

64.1 

64.6 

64.7 

65.1 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65,5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

SB  12000 

65.6 

66.1 

66.2 

66.6 

66.9 

66.9 

67.0 

67,0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

SB  10000 

66.8 

67.3 

67.4 

67.7 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68,2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

SB  9000 

66.9 

67.4 

67.5 

67.8 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

SE  8000 

69.6 

70,2 

70.3 

70.6 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71,1 

71.1 

71.1 

71.1 

SB  7000 

69.8 

70.4 

70.5 

70.9 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

SB  6000 

70.1 

70,8 

70-9 

71.2 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

SB  5000 

71.8 

72.5 

72.6 

72.9 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

SB  4500 

75.4 

76.0 

76.1 

76.5 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

SB  4000 

77.1 

77.7 

78.0 

78.3 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

SB  3500 

78.5 

79.2 

79.5 

79.8 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

SB  3000 

80.3 

81.1 

81.3 

81.6 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

SB  2500 

83.5 

84.3 

84.7 

85.2 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85,7 

85,7 

85.7 

85.7 

85.7 

SB  2000 

86.0 

87.0 

68.0 

88.4 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89,1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

SB  1800 

86.5 

87.4 

88.5 

89.0 

89-5 

89,5 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

SB  1500 

87-3 

88.6 

89.8 

90.4 

90.9 

91.0 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91,4 

91.4 

91.4 

91.4 

SB  1200 

88.8 

90.2 

91.8 

93.0 

93-5 

93.7 

94.0 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

SB  1000 

88.8 

90.8 

92.6 

93,9 

94.8 

94.9 

95.3 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

SB  900 

88.9 

90.9 

92.7 

94.0 

94.9 

95.1 

95.5 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

SB  800 

89.4 

91.3 

93.2 

94.6 

95.6 

95.7 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

SB  700 

89.5 

91.4 

93.6 

95.3 

96.2 

96.7 

97.5 

98.3 

98.3 

98.5 

98,5 

98.5 

98.5 

98-5 

98.5 

98.5 

SB  600 

89.5 

91.4 

93.8 

95.4 

96.5 

97,0 

97.8 

98.6 

98.6 

98. B 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

SB  500 

89.5 

91.4 

93.9 

95.6 

97.0 

97.6 

98-6 

99.4 

99.4 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SB  400 

89.5 

91.4 

93.9 

95-7 

97.1 

97.7 

98.7 

99.6 

99.6 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB  300 

89.5 

91.4 

93.9 

95.7 

97.1 

97-7 

98.7 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB  200 

89.5 

91.4 

93.9 

95.7 

97.1 

97.7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  100 

89.5 

91.4 

93.9 

95.7 

97.1 

97.7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  000 

89.5 

91.4 

93.9 

05.7 

97.1 

97.7 

98.8 

99-7 

99.7 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRATIHG  LOCATIOH  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SCKTIOH  miNBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

4  6 

MONTH: 

HAR 

HOURS: 

18-20 

CXIZtXlVG 

VISIBILITY  IN 

STAIVTB 

MILES 

HI 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m3 

CBIL 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

58.0 

58.1 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

50.6 

50.6 

GB 

20000 

67.3 

67.5 

67.6 

67.7 

68.0 

68.1 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

18000 

68.3 

68.5 

68.6 

68.7 

68.9 

69.0 

69.5 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

16000 

68.8 

69.0 

69.1 

69.2 

69.5 

69.6 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

14000 

69.6 

69.8 

69.9 

70.1 

70.3 

70.4 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

12000 

70.3 

70.5 

70.6 

70.9 

71.1 

71.2 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71. B 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

10000 

71.8 

72.0 

72.2 

72.4 

72.6 

72.7 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

CB 

9000 

72.2 

72.4 

72.5 

72.7 

72.9 

73.0 

73.4 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

8000 

73.8 

74.0 

74-1 

74.3 

74.5 

74.6 

75.1 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

7000 

74.4 

74.6 

74.7 

74.9 

75.2 

75.3 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

6000 

74.8 

75.2 

75.3 

75.5 

75.7 

75.8 

76.2 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

5000 

76.0 

76.5 

76.6 

76-8 

77.0 

77.1 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

4500 

78.5 

78.9 

79.0 

79.2 

79.5 

79.6 

80.0 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

4000 

79.2 

80.0 

80.1 

80.3 

80.5 

80.6 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

3500 

80.5 

81.5 

81.6 

81.8 

82.0 

82.2 

82.6 

82.6 

82.7 

82. B 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

62.6 

82.8 

GB 

3000 

83.1 

84.2 

84.3 

84.5 

84.7 

84.9 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

2500 

85.3 

86.5 

86.6 

86.8 

87.1 

87.3 

87.7 

87.7 

87.8 

88.1 

88. 1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

2000 

86.2 

87.6 

87.7 

88.0 

88.3 

88.6 

89.0 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1800 

86.9 

88.3 

88.4 

88.6 

88.9 

89.2 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

1500 

88.0 

89.6 

89.8 

90.1 

90.6 

91.0 

91.4 

91.5 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

08 

1200 

88.8 

90.6 

91.0 

91-5 

92.2 

92.6 

93.1 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1000 

89.0 

91.0 

91.4 

92.0 

92.9 

93.3 

94.0 

94.1 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

900 

89.2 

91.2 

91.6 

92.3 

93.2 

93-7 

94.4 

94.5 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

800 

89.7 

91.7 

92.3 

92.9 

94.0 

94.4 

95.2 

95.3 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

700 

89.7 

91.7 

92.3 

92.9 

94.3 

94.8 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

600 

89.7 

91.8 

92.5 

93.1 

94.6 

95.3 

96.2 

96.5 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

500 

89.7 

91.9 

93.0 

93.8 

95.8 

96.5 

97.7 

98.1 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GS 

400 

90.0 

92.3 

93.3 

94.1 

96.2 

97.0 

98.4 

98.7 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

90.0 

92.3 

93.3 

94.1 

96.2 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

90.0 

92.3 

93.1 

94.1 

96.2 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

100 

90.0 

92.3 

93.3 

94.1 

96.2 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

000 

90.0 

92.3 

93.3 

94.1 

96.2 

97,0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tonu.  NUHBra  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  25 


USAFETAC/DS--92/285  -  Page  204 


OFERATIRG  LOCATION  "A"  PBRCENTAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKnm  IfUMBEH: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

+  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

!  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

63.7 

64.0 

64.1 

64.1 

64.2 

64.3 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.0 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

20000 

69.4 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

6E 

18000 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

16000 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GS 

14000 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.6 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

12000 

71.8 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.0 

72.8 

72.0 

72.8 

72.8 

GE 

10000 

72.8 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

9000 

73.1 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74  2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

8000 

74.8 

75.3 

75,4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

7000 

75.8 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

6000 

75.9 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

77.0 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

5000 

77.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

4500 

79.4 

80.3 

80.5 

80.5 

80.6 

80.8 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

4000 

80.3 

81.4 

81.6 

81.6 

r-  .8 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

3500 

81.4 

82.6 

82.8 

82.8 

83.0 

83.1 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83. 4 

GB 

3000 

83.8 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.8 

86.0 

86.1 

66.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

2500 

85.3 

86.8 

87.1 

87.1 

87.3 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

2000 

87.1 

88.6 

88.9 

88,9 

89.1 

89.2 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

1800 

87.0 

89.4 

89.7 

89.7 

90.0 

90.1 

90.3 

90-4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

1500 

88.7 

90.2 

90.5 

90.6 

91.0 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

1200 

90.1 

91.9 

92.3 

92.4 

92.7 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

1000 

90.5 

92.7 

93.1 

93.2 

93.8 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

900 

90.9 

93.0 

93.4 

93.7 

94  2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

800 

91.1 

93.4 

93.9 

94.1 

94.6 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

700 

91.5 

93.9 

94.5 

95.4 

96.0 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

600 

91.8 

94.2 

94.9 

96.0 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

500 

91.9 

94.4 

95.2 

96.3 

97.1 

97.2 

97.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

400 

91.9 

94.5 

95.3 

96.5 

97.5 

97.7 

98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

300 

91.9 

9*..  5 

95.3 

96.6 

97.8 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

99.2 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

91.9 

94.5 

95,3 

96.6 

97.8 

98.1 

98.6 

98.7 

98.8 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.9 

94.5 

95.3 

96.6 

97.8 

98-1 

98.6 

98.7 

98.8 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.9 

94.5 

95.3 

96.6 

97.8 

98.1 

98.6 

98.7 

98.8 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBIUITIlfG  lOCATlON  'A" 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  ItC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CBILHIG 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

56.2 

56.7 

57.1 

57.3 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

6B 

20000 

63.2 

63.8 

64.2 

64.5 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

18000 

63.5 

64.2 

64.6 

64.8 

05.2 

65.3 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

6B 

16000 

63.7 

64.4 

64.8 

65.0 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

6B 

14000 

64.2 

64.9 

65.3 

65.6 

65.9 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

€B 

12000 

65.6 

66.3 

66.7 

66.9 

67.3 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

10000 

67.1 

67.9 

68.3 

68.6 

68.9 

69.0 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

GB 

9000 

67.4 

68,1 

66.6 

68.8 

69.2 

69.3 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69,7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

GB 

8000 

69.3 

70.2 

70.7 

70.9 

71.3 

71.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

GB 

7000 

70.2 

71.1 

71.6 

71.8 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

GB 

6000 

70.4 

71.3 

71,9 

72.1 

72.5 

72.6 

72.8 

72-9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

5000 

71.6 

72.6 

73.1 

73.4 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

GB 

4500 

73.6 

74.6 

75.2 

75.5 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

GB 

4000 

74.7 

75.8 

76.4 

76.7 

77.1 

77.2 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77,6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

GB 

3500 

75.6 

76.8 

77.4 

77.7 

78.1 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

GB 

3000 

77.5 

78.8 

79.5 

79.8 

80.2 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

00.8 

80.8 

80.8 

80.9 

GB 

2500 

79-5 

80.9 

81.7 

82.0 

82.4 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82. 9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GB 

2000 

81.9 

81.5 

84.4 

84.7 

85.2 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

GB 

1800 

82.6 

84.2 

85.1 

85.5 

86.0 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86. 6 

86.7 

86.7 

GB 

1500 

84.6 

86.3 

87.3 

87.8 

88.4 

88.5 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

GB 

1200 

85.9 

87.8 

88.9 

89.5 

90.2 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

GB 

1000 

86.7 

88.8 

90.1 

90.8 

91.8 

92.0 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GB 

900 

87.1 

89.3 

90.7 

91.5 

92.5 

92.7 

93.0 

93,2 

93-2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

GB 

800 

87-7 

90.1 

91.6 

92.5 

93.6 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94.8 

94.8 

GB 

700 

87.9 

90.4 

92.0 

93.1 

94.4 

94.7 

95.1 

95,3 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

GB 

600 

88.1 

90.6 

92.4 

93.5 

94.9 

95.2 

95.6 

95.9 

96.0 

96-1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

GB 

500 

88.3 

91.0 

92.9 

94.1 

95.6 

96.0 

96.6 

97-0 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

« 

400 

88.4 

91.1 

93.1 

94.5 

96.1 

96.5 

97.2 

97.7 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GB 

300 

88.4 

91.2 

93.2 

94.6 

96.3 

96.6 

97.6 

98.1 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

GB 

200 

88.4 

91.2 

93.2 

94.6 

96.4 

96.8 

97.6 

98.2 

98.4 

98.9 

99.2 

99,2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

GB 

100 

88.4 

91.2 

93.2 

94.6 

96.4 

96.8 

97.7 

98,3 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

G8 

000 

88.4 

91.2 

93.2 

94.6 

96.4 

96.8 

97.7 

98.3 

98.4 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUIQER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATIRG  lOCKTIOn 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IE 

ffPATUTB 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

6B 

6B 

GE 

6B 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

68.3 

68.7 

69.2 

69.3 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

6B 

20000 

74.8 

75.3 

75.9 

76.1 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

18000 

74.8 

75.3 

75.9 

76.1 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

16000 

74.8 

75.3 

75.9 

76.1 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.0 

CE 

14000 

75.3 

75.9 

76.4 

76.7 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

6B 

12000 

77.1 

77.7 

78.2 

78.4 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

6B 

10000 

78.4 

79-0 

79.6 

79.8 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

9000 

78.4 

79.0 

79-6 

79.8 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

8000 

80.3 

80,9 

81.4 

81.7 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

7000 

80.8 

81.3 

81.9 

82.1 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

6000 

81.4 

82.0 

82.6 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

6B 

5000 

82.8 

83.3 

83.9 

84.1 

84.4 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

CB 

4500 

84.2 

84.8 

85.3 

85.6 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

4000 

84.8 

85.3 

85.9 

86.1 

86.4 

86.4 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

3500 

86.1 

86.7 

87.2 

87.4 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

3000 

88.1 

88.8 

89.3 

89.6 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

2500 

88.7 

89.3 

89.9 

90.1 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

CE 

2000 

89.7 

90.4 

91.0 

91.3 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

1800 

90.3 

91.1 

91.7 

92.1 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

1500 

91.3 

92.2 

92.8 

93.2 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

CE 

1200 

92.1 

93.0 

93.6 

94.0 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

1000 

92.7 

93.6 

94.2 

94.7 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

6B 

900 

92.9 

93.8 

94.6 

95.0 

95.3 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

800 

93.2 

94.6 

95.3 

95.8 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

700 

93.8 

95.1 

96.1 

96.6 

97.0 

97.0 

97.3 

97-3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

600 

93.8 

95.2 

96-2 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

500 

93.9 

95.4 

96.6 

97.0 

97.4 

97.4 

97.8 

97,8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

EE 

400 

93.9 

95.6 

96.7 

97.2 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

300 

94.0 

95.7 

97.1 

97-7 

98.6 

98.7 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

94.0 

95.7 

97.1 

97.7 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GE 

100 

94.0 

95.7 

97.1 

97.7 

98.6 

98.7 

99,2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

6E 

000 

94.0 

95.7 

97.1 

97.7 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  900 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  a 


OraUVrillG  UXATIOH  PERCEinAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTlWr,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  NIMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CBILme  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

64.3 

65.2 

65.7 

66.0 

66.3 

66.7 

66,7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

6B  20000 

70.3 

71.2 

71.7 

72.0 

72.3 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

GE  18000 

70.3 

71.2 

71.7 

72.0 

72.3 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

GB  16000 

70.3 

71.2 

71.7 

72.0 

72.3 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

at  14000 

70.7 

71.6 

72.0 

72.3 

72,7 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.3 

GB  12000 

72.3 

73.2 

73.7 

74.0 

74.3 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.0 

QB  10000 

72.8 

73.7 

74.1 

74.4 

74.8 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

GB  9000 

73.0 

73.9 

74.3 

74.7 

75.0 

75.3 

75-3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.7 

GB  8000 

74.7 

75.6 

76.1 

76.4 

76.8 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

GB  7000 

75.6 

76.4 

77.0 

77.3 

77.7 

78,0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

at  6000 

75.8 

76.7 

77.2 

77.6 

77.9 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

QB  SOOO 

77.7 

78.6 

79.1 

79.4 

79.8 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.7 

GB  4500 

79.2 

80.1 

80.7 

81.0 

81.3 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

GB  4000 

79.9 

80.8 

81.3 

81.7 

82.0 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

GB  3500 

80.7 

81.6 

82.1 

82.4 

82.8 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.7 

GB  3000 

82.3 

83.2 

83.8 

84.1 

84.4 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

GB  2500 

83.4 

84.3 

85.0 

85.3 

85.7 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.6 

GB  2000 

85.2 

86.1 

86.8 

87.1 

87.4 

87.9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

GB  1800 

85.4 

86.3 

87.0 

87.3 

87.7 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.7 

GB  1500 

87.0 

88.1 

88.8 

89.1 

89.6 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.6 

08  1200 

87.8 

88.9 

89.8 

90.3 

90.8 

91.2 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

GB  1000 

89.0 

90.2 

91.1 

91.7 

92.3 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

GB  900 

89.3 

90.6 

91.4 

92.1 

92.8 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93-7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

(S  800 

89.7 

90.9 

92.0 

92.8 

93.4 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

GB  700 

90.0 

91.2 

92.3 

93.2 

93.9 

94.4 

95,0 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

GB  600 

90.3 

91.6 

92.7 

93.7 

94.3 

94.9 

95.4 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95,9 

GB  500 

90.4 

91.7 

92.9 

94.0 

95.0 

95.6 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

GB  400 

90.6 

91.8 

93.1 

94.6 

95.9 

96.4 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

GB  300 

90.8 

92.0 

93.3 

94.9 

96.3 

96.9 

97-9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

GB  200 

90.8 

92.0 

93.3 

94.9 

96.3 

96.9 

97.9 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

GB  100 

90.8 

92.0 

93.3 

94.9 

96.3 

96.9 

97.9 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

100.0 

08  000 

90.8 

92.0 

93.3 

94.9 

96.3 

96.9 

97.9 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSSRVXTIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  irrc:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  06>08 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GE 

1  ^ 

GE 

6 

6B 

5 

GE 

4 

VISIBILITT  III  STATUTB 

6B  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

53.1 

54.3 

55.1 

55.8 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GE 

20000 

56.6 

58.0 

59.0 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

6E 

18000 

56.6 

58.0 

59.0 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60,7 

60.7 

GE 

16000 

56.8 

58.2 

59.3 

60.2 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

en 

14000 

57.9 

59.3 

60.4 

61.3 

61.4 

61.4 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

GE 

12000 

59.8 

61.2 

62.3 

63.2 

63.4 

63.4 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

GE 

10000 

63.1 

64.6 

65.7 

66.7 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

6B 

9000 

63.2 

64.7 

65.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

6B 

8000 

66.2 

67.7 

68.9 

70.0 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

GE 

7000 

68.2 

69.7 

70.9 

72.0 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GE 

6000 

68.9 

70.3 

71.6 

72.7 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

GE 

5000 

70.2 

71.7 

72.9 

74.1 

74.4 

74.4 

74.7 

74.7 

74.8 

74. B 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

GE 

4500 

72.3 

73.8 

75.1 

76.3 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

GE 

4000 

73.3 

74.8 

76.1 

77.3 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

GE 

3500 

74.0 

75.4 

77.0 

78.2 

78.6 

78.6 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

GE 

3000 

75.7 

77.3 

79.0 

80.2 

80.7 

80.7 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

6B 

2500 

77.4 

79.3 

81.1 

82.6 

83.0 

83.0 

83.3 

83.4 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

GE 

2000 

78.4 

80.3 

82.1 

83.7 

84.1 

84.1 

84.4 

84.6 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

6B 

1800 

78.6 

80.4 

82.2 

83.8 

84.2 

84.2 

84.6 

84.7 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

QB 

1500 

80.0 

81.9 

83.8 

85.6 

86.1 

86.1 

86.4 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

OB 

1200 

81.6 

83.4 

85.3 

87.1 

87.6 

87.8 

88.3 

88.4 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

GE 

1000 

82.7 

84.6 

86.4 

88.3 

89.2 

89.2 

89.8 

89.9 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

GE 

900 

82.9 

85.1 

87.0 

89.2 

90.2 

90.2 

90.8 

91.0 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GE 

800 

83.6 

86.1 

88.1 

90.4 

91.7 

91.7 

92.3 

92.6 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

OB 

700 

83.7 

86.4 

88.6 

91.0 

92.2 

92.2 

93.0 

93.2 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

OB 

600 

83.8 

86.8 

89.0 

91.4 

92.8 

92.8 

93.8 

94.0 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

GE 

500 

83.9 

86.9 

89.2 

92.0 

93.7 

93.7 

94.7 

94.9 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

OB 

400 

84.0 

87.1 

89.4 

92.4 

94.2 

94.2 

95.4 

95.8 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

OB 

300 

84.0 

87.1 

89.4 

92.4 

94.3 

94.3 

96.2 

96.9 

97.3 

97.9 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

OB 

200 

84.0 

87.1 

89.4 

92.4 

94.3 

94.3 

96.2 

96.9 

97.3 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

OB 

100 

84.0 

87.1 

89.4 

92.4 

94.3 

94.3 

96.2 

96.9 

97.3 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

99.2 

100.0 

OB 

000 

84.0 

87.1 

89.4 

92.4 

94.3 

94.3 

96.2 

96.9 

97.3 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIHG  lOCATIOH  'A' 
USAFEIAC,  ASBSVIUf  RC 


PERCEHTACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CEILIHO 

n 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

IK>  CEIL 

58.4 

58.8 

58.9 

59.2 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

20000 

63.3 

63.7 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

18000 

63.3 

63.7 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

16000 

63.3 

63.7 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

14000 

64.4 

64.8 

65.0 

65.3 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65-7 

65.7 

65.7 

GB 

12000 

67.2 

67.6 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6B 

10000 

69.3 

69.7 

69.9 

70.2 

70.4 

70.4 

70.6 

70-6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70,6 

GB 

9000 

70.4 

70.8 

71.0 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

8000 

72.1 

72.6 

72.8 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

7000 

73.0 

73.4 

73.7 

74.0 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

6000 

74.7 

75.1 

75.4 

75.8 

76.0 

76,0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

5000 

75.8 

76.2 

76.7 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

4500 

76.7 

77.1 

77.6 

77.9 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

08 

4000 

78.0 

78.6 

79.0 

79.4 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

3500 

78.6 

79.1 

79.6 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

3000 

80.8 

81.3 

81.8 

82.2 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

2500 

82.4 

83-0 

84.0 

84.4 

84.7 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

CB 

2000 

84.4 

85.1 

86.2 

86.8 

87,0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

1800 

85.8 

86.4 

87.8 

88.3 

88.6 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

1500 

87.6 

88.2 

89.7 

90.3 

90.6 

90.7 

90.8 

90.9 

90-9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1200 

89.4 

90.1 

91.6 

92.2 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

1000 

90.4 

91.3 

93.0 

93.9 

94.3 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94-7 

94.7 

94.7 

GB 

900 

90.9 

91.8 

93.6 

94.4 

94.9 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95-2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

800 

91.3 

92.3 

94.3 

95.3 

95.8 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

« 

700 

91.3 

92.6 

94.7 

95.8 

96.3 

96.4 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

600 

91.4 

92.7 

94.9 

96.2 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

500 

91.4 

92.7 

94.9 

96.6 

97.6 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

400 

91.4 

92.8 

95.0 

96.7 

97.9 

98.1 

98.4 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

300 

91.4 

92.8 

95.0 

96.7 

98.0 

98.3 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

200 

91.4 

92.8 

95.0 

96.7 

98.0 

98.3 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.4 

92.8 

95.0 

96.7 

98.0 

98.3 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.4 

92.8 

95.0 

96.7 

98.0 

98.3 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

fomi;  HOMER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTIRG  lOCATIOn  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXACriOR  NWeER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GE 

20000 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OR 

18000 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74-0 

OS 

16000 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

14000 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

12000 

76.8 

77.1 

77-1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

10000 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

60.1 

80.1 

80. 1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

9000 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80,1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80. 1 

80.1 

GB 

8000 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

7000 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81:6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

6000 

81.8 

82.1 

82.1 

82.1 

92.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

5000 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

4500 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

4000 

86.7 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

3500 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89. 0 

OB 

3000 

92.6 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

2500 

94.0 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

2000 

99.2 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95,8 

95.8 

95.0 

GB 

1800 

95.4 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1500 

96.6 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1200 

97.1 

97.7 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1000 

97.1 

07.7 

97.8 

97,9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98-3 

98.3 

90.3 

90.3 

98.3 

98.3 

a 

900 

97.2 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

800 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98-3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

700 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

600 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

500 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99-2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.4 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUNIKR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  lOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  cmsERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

PER 

1  GS 

1 

6B 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILIW  IB  STATUTE 

GE  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

HILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

6S 

20000 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

18000 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

6B 

16000 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

14000 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

12000 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78. 1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

10000 

79.6 

79.7 

79,7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

9000 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

60.2 

80.2 

OB 

8000 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

03.0 

93.0 

83.0 

GE 

7000 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB 

6000 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

5000 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

4500 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

4000 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

3500 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

3000 

92.7 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

2500 

94.2 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

2000 

94.7 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95-7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

1800 

94.9 

95.3 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

1500 

96.1 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

1200 

96.2 

96.7 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1000 

96.4 

96.9 

97.0 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

900 

96.6 

97.0 

97.1 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

^B.2 

OB 

800 

96.6 

97.0 

97.1 

97,6 

97.9 

97.9 

97-9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

700 

96.8 

97.2 

97.3 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

600 

96.8 

97.2 

97.3 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98,7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

500 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

400 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPnWrillG  lOCKnOR  ’A*  pkrcertagb  frequency  of  occurrence  of  ceilino  versus  visibility 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  MC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIAiriOR  NUMBER: 

723550 

STATIOII  raw:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  WTC: 

♦  6 

HONTH: 

APR 

HOURS: 

21-23 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

nv 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIL 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

G8 

20000 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

OB 

18000 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

CB 

16000 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

14000 

79.0 

79.0 

79-2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

6B 

12000 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

10000 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

9000 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.6 

83.6 

63.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

8000 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

7000 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

CB 

6000 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

SOOO 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

89.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88,7 

88.7 

88.7 

GB 

4500 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OR 

4000 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

3500 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

3000 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

2500 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94,8 

94.8 

94.8 

GB 

2000 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95,3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

BE 

1800 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1500 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1200 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1000 

95.9 

96.0 

96.6 

96.6 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

900 

96.0 

96.2 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

800 

96.4 

96.9 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

96.7 

97.1 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

96.7 

97.2 

98.1 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

500 

96.7 

97.2 

98.1 

98.3 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

400 

96.7 

97.2 

98.1 

98.4 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

300 

96.7 

97.2 

98.1 

98.4 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

96.7 

97.2 

98.1 

98.4 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

96.7 

97.2 

98.1 

98.4 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.7 

97.2 

98.1 

98.4 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mnCER  OF  OBSERVATIONS  900 
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gggge  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPBRATIII6  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHBVILLR  NC 


PERCEKTAGB  FRBQUKHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  IIUHBER:  723550  STATION  NAKB:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CBILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


III  1 

F8BT  1 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

6E 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

63.1 

63.5 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GK  20000 

70.1 

70.6 

70.9 

71.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB  18000 

70.2 

70.7 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

6B  16000 

70.2 

70.7 

71.1 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB  14000 

70.9 

71.4 

71.8 

72.0 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB  12000 

73.0 

73.5 

73.8 

74.0 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB  10000 

74.9 

75.4 

75.8 

76.0 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

GB  9000 

75.3 

75.8 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB  8000 

77.2 

77.7 

78.1 

78.3 

78.5 

78.5 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB  7000 

78.1 

78.6 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

OB  6000 

78.8 

79.4 

79.7 

80.0 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

GB  SOOO 

80.4 

80.9 

81.3 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

OB  4S00 

81.8 

82.4 

82.8 

83.0 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB  4000 

83.0 

83.5 

83.9 

84.2 

84.4 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB  3500 

84.3 

84.8 

85.3 

85.6 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB  3000 

86.6 

87.2 

87.7 

87.9 

88.2 

88.2 

88. 3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB  2500 

88.1 

88.8 

89.3 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB  2000 

89.4 

90.1 

90.6 

91.0 

91.2 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB  1800 

89.8 

90,5 

91.1 

91.5 

91-7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

GB  1500 

91.0 

91.7 

92.4 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB  1200 

91.9 

92.6 

93.3 

93.8 

94.1 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

GB  1000 

92.5 

93.3 

94.1 

94.6 

95.0 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

GB  900 

92.7 

93.6 

94.4 

94.9 

95.4 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

GB  800 

93.0 

94.1 

94.9 

95.6 

96.1 

96.1 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB  700 

93.2 

94.3 

95.3 

96.0 

96.4 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97-3 

97.3 

97.4 

OB  600 

93.3 

94.5 

95.4 

96.2 

96.7 

96.8 

97.3 

97,4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB  500 

93.4 

94.5 

95.6 

96.4 

97.2 

97.3 

97-8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  400 

93.4 

94.6 

95.7 

96.6 

97.5 

97-7 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

GB  300 

93.4 

94.7 

95.8 

96.7 

97.7 

97.9 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  200 

93.4 

94.7 

95.8 

96.7 

97.7 

97-9 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

OB  100 

93.4 

94.7 

95.8 

96.7 

97.7 

97.9 

98.6 

98.9 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

GB  000 

93.4 

94.7 

95.8 

96.7 

97,7 

97.9 

98.6 

98.9 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7200 
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OPERKTIIIO  liOCATlCM  ‘A*  PBBCKBTAGK  FBEQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  IK  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


anaaicm  iiumbkr: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECXDRD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTCs 

♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

00>02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

ZH  1 

1  OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK> 

CEIL 

63.7 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

20000 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

6B 

18000 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72-0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

6B 

16000 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GS 

14000 

72.2 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

12000 

73.2 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

G8 

10000 

79.6 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76,6 

76.6 

a 

9000 

75.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

8000 

78.0 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OB 

7000 

78.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

6000 

78.5 

79.7 

79.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

5000 

79.4 

80.5 

80.8 

80.8 

81,0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

4900 

80.5 

81.9 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

4000 

82.8 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

3500 

83.9 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

3000 

85.5 

87.0 

87.4 

87.4 

87.7 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

2900 

86.2 

88.1 

88.6 

88.7 

89.1 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

2000 

87.0 

88.9 

89.5 

89.8 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

1800 

87.3 

89.4 

89.9 

90.3 

90.9 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

1900 

88.9 

91.1 

91.6 

92.0 

92.6 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

08 

1200 

90.i 

92.4 

92.9 

93.3 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

1000 

91.9 

94.3 

94.8 

95.3 

95.9 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

900 

92.0 

94.4 

94.9 

95.4 

96.0 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

n 

800 

92.4 

94.8 

95.4 

95.8 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

700 

93.1 

95.7 

96.2 

96.8 

97.4 

97.6 

97,7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98. 1 

98.1 

98.1 

GB 

600 

93.3 

95.9 

96.5 

97.0 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98,1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

<B 

500 

93.5 

96.5 

97.0 

97.6 

98.4 

98.6 

98-7 

98,6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

400 

94.0 

96.9 

97.4 

98.1 

98.9 

99.1 

99.4 

99-5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

94.0 

96.9 

97.4 

98.1 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99-5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

200 

94.0 

96.9 

97.4 

98.1 

98.9 

99.1 

99,4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

« 

100 

94.0 

96.9 

97.4 

98.1 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99,7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.0 

96.9 

97.4 

98.1 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOtAL  HUMBER  OF  OBSEHVniOHS  930 
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assss  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPBRUTIIIG  LOCATION  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATION  mJH^:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

54.5 

55.5 

56.0 

56.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

6B  20000 

61.7 

62.7 

63.2 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

6B  18000 

61.7 

62.7 

63.2 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

6B  16000 

61.7 

62.7 

63.2 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

CB  14000 

62.2 

63.1 

63.7 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE  12000 

63.7 

64.6 

65.3 

65.4 

65.9 

G5.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

6B  10000 

66.8 

67.8 

68.6 

68.7 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE  9000 

67.0 

68.1 

68.8 

68.9 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB  8000 

69.2 

70.3 

71.1 

71.2 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE  7000 

69.5 

70.5 

71.3 

71.4 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72,5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB  6000 

69.8 

70.9 

71.6 

71.7 

72.4 

72.4 

72.4 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

CB  5000 

71.2 

72.4 

73.1 

73.2 

73.9 

73.9 

73.9 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

6B  4500 

73.2 

74.4 

75.3 

75.5 

76.1 

76.1 

76.1 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

CB  4000 

75.1 

76.3 

77.2 

77.4 

78.1 

78.2 

78.2 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB  3500 

76.0 

77.3 

78.2 

78.4 

79.1 

79.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

CB  3000 

77.2 

78.6 

79.5 

79.7 

80.4 

80.5 

80.5 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

CB  2500 

79.5 

80.9 

81.7 

82.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB  2000 

81.6 

83.1 

84.1 

84.5 

85.6 

85.7 

85.7 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

CB  1800 

81.9 

83.4 

84.4 

84.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB  1500 

83.9 

85.5 

86.6 

87.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB  1200 

85.2 

86.9 

88.1 

88.6 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB  1000 

86.5 

88.3 

89.5 

90,0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

CB  800 

86.8 

88.6 

89.8 

90,3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB  600 

87.1 

89.0 

90.2 

90.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB  700 

87.6 

90.3 

91.7 

92.8 

94.2 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB  GOO 

87.6 

90.3 

91.8 

93,0 

94.4 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB  500 

88.5 

91.6 

93.5 

95.3 

97.1 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB  400 

88.7 

91.8 

93.8 

95.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB  300 

88.7 

91.8 

94.0 

95.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB  200 

88.7 

91.8 

94.0 

95.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

GB  100 

88.7 

91.8 

94.0 

95.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

GB  OOO 

88.7 

91.8 

94.0 

95.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUNBER  OF  OBSBNVATIOIIS  930 
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0PBRATI1I6  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  IfC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKITf  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.7 

47.4 

48.7 

49.6 

50.0 

50.1 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

CK 

20000 

51.5 

54.0 

55.3 

56.2 

57.0 

57.2 

57.2 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GB 

18000 

51.6 

54.2 

55.5 

56.5 

57.2 

57.4 

57.5 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

16000 

51.7 

54.3 

55.6 

56.6 

57.3 

57.5 

57.6 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

14000 

52.2 

54.7 

56.0 

57.0 

57.7 

58.0 

58.1 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GB 

12000 

54.2 

56.8 

58.1 

59.0 

59.8 

60.2 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

10000 

57.2 

59.8 

61.2 

62.2 

62.9 

63.3 

63.4 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

9000 

57.4 

60.0 

61.4 

52.4 

63.2 

63.7 

63.8 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

6E 

8000 

60.8 

63.3 

64.7 

65.7 

66.6 

67.0 

67.1 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67,7 

GB 

7000 

61.1 

63.7 

65.1 

66.0 

66.9 

67.4 

67.5 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

6000 

61.3 

63.9 

65.3 

66.2 

67.1 

67.6 

67.7 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

GB 

5000 

63.0 

65.7 

67.4 

68.4 

69.2 

69.8 

69.9 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

4500 

64.0 

66.7 

68.4 

69.6 

70.8 

71.3 

71.4 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

CB 

4000 

64.9 

67.7 

69.5 

70.6 

71.8 

72.4 

72.5 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

3500 

66.9 

69.7 

71.4 

72.6 

73.8 

74.3 

74.5 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

3000 

68.1 

71.1 

72.9 

74.2 

75.5 

76.0 

76.2 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

2500 

69.8 

72.9 

74.8 

76.1 

77.5 

78.1 

78.3 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

2000 

72.7 

75.9 

77.8 

79.1 

80.6 

81.2 

81.4 

81.9 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

1800 

73.2 

76.6 

78.5 

79.8 

81.3 

81.9 

82.2 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

GR 

1500 

74.5 

78.4 

80.4 

81.8 

83.5 

84.2 

84.5 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85,3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

GR 

1200 

76.0 

80.0 

82.2 

83.5 

85.3 

85.9 

86.2 

86.8 

96.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1000 

77.1 

81.4 

84.0 

85.6 

87.6 

88.4 

88.7 

89,2 

89 .2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

900 

77.4 

81.9 

84.7 

86.7 

88.8 

89.6 

89.9 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

CB 

800 

77.7 

82.4 

85.4 

87.5 

89.8 

90.5 

90.9 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

700 

78.0 

83.2 

86.2 

88.7 

91.3 

92.0 

92.5 

93.0 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

600 

78.2 

83.7 

86.8 

89.4 

91.9 

92.7 

93.2 

93.8 

94.1 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

500 

78.3 

84.1 

87.5 

90.3 

93.5 

94.5 

95.5 

96.0 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

GR 

400 

78.4 

84.2 

87.6 

90.6 

94.2 

95.3 

96.3 

96.9 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

300 

78.4 

84.2 

87.6 

90.8 

94.4 

95.5 

96.6 

97.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

200 

78.4 

84.2 

87.6 

90.8 

94.4 

95.5 

96.6 

97.3 

98.0 

98.5 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

100 

78.4 

84.2 

87.6 

90.8 

94.4 

95.5 

96.6 

97.3 

98.0 

98.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

GB 

000 

78.4 

84.2 

87.6 

90.8 

94.4 

95.5 

96.6 

97.3 

98.0 

98.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

TCrSKL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIII6  I>CX»TIOn  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATian  IfUMBER: 

723550 

STATION  NAHB:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

09-11 

.'BILIIfG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

53.5 

54.3 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

6B 

20000 

61.4 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

b2.6 

62.6 

62.6 

6B 

18000 

61.7 

62.6 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OK 

16000 

61.7 

62.6 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62-9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OB 

14000 

62.3 

63.1 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63-5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

12000 

64.5 

65.4 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

10000 

67.1 

68.0 

68,3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

9000 

67.2 

68.1 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68-6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

8000 

69.2 

70.1 

70,4 

70.6 

70.6 

70.8 

70-8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

7000 

69.5 

70,3 

70.6 

70.9 

70,9 

71.0 

71-0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

6000 

69.9 

70.8 

71.1 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB 

5000 

70.6 

71.5 

71.8 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72  .. 

;2.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

4500 

72.6 

73.4 

73.8 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

4.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4000 

73.5 

74.4 

74.8 

75.3 

75.5 

75.6 

7*^.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

3500 

74.9 

75.9 

76.5 

76.9 

77.1 

77.2 

.  /  .2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

3000 

77.3 

78.4 

79.0 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

2500 

79.5 

80.6 

81.4 

82.0 

82.3 

82,4 

82.4 

87.4 

C2.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OB 

2000 

82.9 

84.6 

85.4 

86,0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

1800 

84.2 

85.9 

86,9 

87.5 

87.7 

67.8 

87.8 

87-8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

GB 

1500 

85.4 

87.4 

88.7 

89.5 

89.7 

89.8 

89,8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

1200 

87.1 

89.5 

91.0 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1000 

88.6 

91.2 

92.9 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94-8 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

900 

88.8 

91.5 

93.3 

94.8 

95.3 

95.6 

95.6 

95,7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

800 

89.0 

91.9 

94.1 

95.8 

96-3 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

700 

89.5 

92.7 

94.9 

96.9 

97.5 

98.0 

98,0 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

600 

89.5 

92.8 

95.1 

97.2 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

89.7 

93.0 

95.3 

97.5 

98.4 

98.8 

98,9 

99-1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

89.7 

93.0 

95.3 

97.5 

98-5 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

89.7 

93,0 

95.3 

97.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

89.7 

93.0 

95.3 

97.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99,4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6E 

100 

89.7 

93.0 

95.3 

97.6 

96.6 

99.0 

99-1 

99,4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.7 

93.0 

95.3 

97.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mJHBBR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHG  UX»TIOR  'A*  PERCBHTACB  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOH  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

1 

GB 

6 

GE 

5 

Cl? 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MXLBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

6E 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

55.1 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GB 

20000 

64.3 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64  ’ 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6E 

18000 

64.4 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

16000 

64.4 

64,8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

14000 

66.1 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GS 

12000 

69.0 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GS 

10000 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

9000 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70,8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

6E 

8000 

72.7 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

7000 

72.9 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

6000 

73.0 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

5000 

74.4 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GS 

4500 

77.1 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

4000 

T<.5 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OS 

3500 

82.8 

33.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

3000 

86.1 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

2500 

88.9 

90.0 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90. P 

90.8 

90.8 

GB 

2000 

91.5 

92.9 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1800 

91.9 

93.3 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

1500 

92.9 

94.6 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

1200 

94.4 

96.5 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

94.8 

96.9 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

900 

95.1 

97.2 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

GB 

800 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CT 

700 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

90.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99-6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

GB 

500 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99,2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.2 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATIHG  IXX^TIOII  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCEHTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOH  IIUHBBR:  723550  STATION  NAHE:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  OTC: 

+  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

20000 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

18000 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71-3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

6B 

16000 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

14000 

72.2 

72-5 

72,5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

12000 

75.3 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

10000 

78,3 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

6B 

9000 

78.6 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

8000 

79.8 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

7000 

80,2 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

6000 

80.6 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

5000 

82.2 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

4500 

84.3 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

6B 

4000 

86.7 

87.3 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

3500 

88.6 

89.2 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

3000 

90.4 

91.2 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

2500 

92.4 

93.1 

93.5 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

92.9 

93.9 

GE 

2000 

93.7 

94.5 

95.1 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

6B 

1800 

93.8 

94.6 

95.2 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

1500 

94.0 

95.2 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

1200 

95.1 

96.2 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97,4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1000 

95.5 

96.7 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

900 

95.6 

96.8 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

95.6 

96.8 

97.6 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

700 

95.8 

97.0 

98.0 

98.5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99-0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

30G 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKriHS  UXATIOH  *A’  PERCEHTAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTB; 

MAY 

HOURS: 

18-20 

CSUpHIG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GS 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CBIL 

60.2 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GS 

20000 

72.4 

73-3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73,5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

SE 

18000 

72.5 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

16000 

72.5 

73.4 

73.7 

73.7 

73-7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

6E 

14000 

73.9 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

12000 

76.5 

77.4 

77-6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77-6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

6E 

10000 

79.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GS 

9000 

79.4 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OS 

8000 

81.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82,4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GS 

7000 

81.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

6000 

82.2 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

5000 

83.5 

84.5 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

4500 

85.8 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

4000 

87.5 

88.9 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

3500 

88.5 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

3000 

90.6 

92.2 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OE 

2500 

91.9 

93.8 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

2000 

93.0 

94.8 

95.5 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1800 

93.1 

95.1 

95.7 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

OB 

1500 

93.9 

95.8 

96.6 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GB 

1200 

94.1 

96.0 

96.6 

97.1 

97,3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

94.4 

96.3 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GB 

900 

94.4 

96.3 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

800 

94.6 

96.6 

97.3 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

700 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

08 

600 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

500 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.6 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

GB 

400 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99-6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

GB 

300 

94.7 

96.7 

97-4 

97.8 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

200 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GS 

100 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GE 

000 

94.7 

96.7 

97.4 

97.8 

98.6 

98-7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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OPBBATIIIG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAF8TAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  dCURLY  OBSERVATIONS 


8TKT10II  IfUMBBR: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL  OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

66.0 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

20000 

73.7 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

18000 

73.7 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

16000 

73.7 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

14000 

74.4 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

12000 

76.1 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

10000 

79.0 

79.8 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

9000 

79.4 

80.1 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

8000 

81.4 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

7000 

81.4 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

6000 

82.2 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

sooo 

82.9 

83.7 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

4S00 

85.1 

85.8 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

4000 

87.2 

88.0 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

08.5 

88.5 

GB 

3500 

87.8 

88.6 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

3000 

89.6 

90.3 

90.6 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

2500 

90.8 

91.6 

92.0 

92.2 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

2000 

91.8 

92.8 

93.4 

93.5 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1800 

92.0 

93.0 

93.7 

93.8 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

1500 

93.3 

94.3 

95.1 

95.2 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1200 

94.1 

95.2 

95.9 

96.0 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1000 

94.8 

95.9 

96.7 

96.8 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

900 

95.2 

96.2 

97.0 

97.1 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

800 

95.3 

96.3 

97.1 

97.3 

97,8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

95.7 

96.8 

97.5 

97.7 

98-3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

95-7 

96-» 

97.5 

97.7 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

96.0 

97.2 

98.0 

98.2 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 

96.0 

97.2 

98.0 

98.2 

98.8 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

96.0 

97.3 

98.3 

98.5 

99.1 

99,2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.0 

97.3 

98.3 

98.5 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

96.0 

97.3 

98.3 

98.5 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.0 

97.3 

98.3 

98.5 

99-1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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GPERKTHIG  lOCATIOH  'A* 
OSAFBTMC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


ST^ION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

57.5 

58.2 

58.5 

58.6 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.6 

58.8 

58.8 

OK 

20000 

65.9 

66.8 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

G8 

18000 

66.0 

66.9 

67.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GS 

16000 

66.0 

66.9 

67.2 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

G8 

14000 

66.9 

67.9 

68.2 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

6C  6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

12000 

69.1 

70.0 

70.3 

70.5 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70,8 

70.8 

G8 

10000 

71.7 

72.7 

73.0 

73.2 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

9000 

71.9 

72.9 

73.2 

73.4 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

8000 

74.0 

75.1 

75.4 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

7000 

74.3 

75.3 

75.7 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76,4 

76.4 

GS 

6000 

74.7 

75.7 

76.1 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

5000 

75.9 

77.0 

77.4 

77.6 

77.9 

78.0 

78,0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GS 

4500 

77.8 

78.9 

79.4 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

4000 

79.7 

80.9 

81.4 

81.7 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

at 

3500 

81.2 

82.4 

83.0 

83.3 

83.6 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

CE 

3000 

83.1 

84.5 

85.1 

85.4 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

2500 

84.9 

86.4 

87.1 

87.5 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

2000 

86.8 

88.5 

89.3 

89.7 

90.2 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GS 

1800 

87.2 

88.9 

89.7 

90.2 

90.7 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

08 

1500 

88.3 

90.3 

91.3 

91.8 

92.3 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

m 

1200 

89.5 

91.6 

92.6 

93.2 

93.7 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

1000 

90.5 

92.6 

93.8 

94.4 

95.0 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95-6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OR 

900 

90.7 

92.9 

94.0 

94.7 

95.4 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

CT 

800 

90.9 

93.1 

94.4 

95.2 

95,9 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GS 

700 

91.2 

93.7 

95.0 

96.0 

96.8 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

600 

91.3 

93.8 

95.2 

96.2 

97.1 

97.3 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

500 

91.5 

94.2 

95.6 

96.8 

97-8 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

400 

91.6 

94.3 

95.7 

96.9 

98.1 

98.4 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

300 

91.6 

94.3 

95.8 

97.0 

98.2 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

200 

91.6 

94.3 

95.8 

97.0 

98.2 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

100 

91.6 

94.3 

95.8 

97.0 

98.2 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

000 

91.6 

94.3 

95.8 

97.0 

98.2 

98.5 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OBSERVATIONS  7440 
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cc 

I  I 

C* 

I  1  /4 

CE 

1 

CF 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

7  * .  i 

7  1.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

'9 .4 

79  .  • 

79.4 

79.8 

79.8 

79.8 

79.0 

79.8 

79.8 

79. » 

79.0 

/  •* .  8 

79.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.8 

79.8 

79. • 

79. « 

79. 4 

79.4 

79.0 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

40 . 2 

•  0.2 

40.2 

80.2 

80.2 

00. 2 

80.2 

80.2 

80.2 

•  1  .0 

•  1 .0 

•  1  .0 

81.0 

81  .0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

•4  .  1 

•  4.  ) 

•  4..1 

44.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

•  4.4 

•  4.4 

44.4 

44.4 

84.4 

64.4 

84.4 

84.4 

84.4 

•A  .0 

•  6.0 

46.0 

46.0 

86.0 

66.0 

86.0 

86.0 

86.0 

•9 . 1 

•  6. 1 

46 . 1 

46.3 

86.3 

86.3 

66.3 

06.3 

86.3 

94 .4 

•  6.4 

46.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86. 4 

86.4 

•  2  .0 

•  7.0 

47.0 

87.0 

07  .0 

67.0 

87  .0 

87.0 

87.0 

•  I  .  7 

•  4.7 

84.7 

88.7 

88.7 

88.7 

80.7 

88.7 

88.7 

•  1.2 

ti.i 

91.3 

91. J 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

92.4 

97.4 

9J  .6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

•5  .0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

9*,  .9 

95. « 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

94. \ 

96. 1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

94 . 1 

96,1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

94.9 

96.4 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

9!  .  1 

97 . 1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

9»  .• 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

9«  .0 

94 . 0 

94  .  I 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

••  .4 

94.4 

94.6 

90.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.2 

99, 2 

99 . 3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

49 .4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99 .4 

99.6 

99 . 7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99 . 4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

300.0 

200.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99  .  • 

99 . 4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99  .  • 

99 . 4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  ssass  aasss 


orauarnG  locKnoH  'A*  percbhtagb  FREguEncy  of  occukrercb  of  ceiling  versus  visibility 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 


SXATIOH  inilSBR:  723550  STATION  RAMS:  FORT  SILL  CK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


CKILXII6  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

6B 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

6E 

0 

NO  CEIL 

65.6 

66.3 

66.7 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6B  20000 

72.3 

73.1 

73.4 

73.8 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74-6 

74.6 

74.6 

74.6 

6R  18000 

72.3 

73.1 

73.4 

73.8 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE  16000 

72.3 

73.1 

73.4 

73.8 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

G8  14000 

72.6 

73.3 

73.7 

74.0 

74.4 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74-7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OS  12000 

73.9 

74.7 

75.0 

75.3 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

C8  10000 

78.7 

79.7 

80.2 

80.6 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

CE  9000 

79.0 

80.0 

80.6 

80.9 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

6E  8000 

80.8 

81.8 

82.3 

82.7 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB  7000 

81.1 

82.1 

82.7 

83.0 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GS  6000 

81.6 

82.6 

83.1 

83.4 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

08  5000 

82.3 

83.3 

83.9 

84.2 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB  4500 

84.8 

86.0 

86.6 

86.9 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB  4000 

86.1 

87.3 

88.0 

88.3 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB  3500 

87.8 

89.0 

89.8 

90.1 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB  3000 

89.4 

90.7 

91.4 

91.8 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

«■  2500 

90.4 

91.7 

92.4 

92.8 

93.3 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

08  2000 

90.7 

91.9 

92.7 

93.0 

93.6 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB  1800 

90.8 

92.0 

92.8 

93.1 

93.7 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

08  1500 

91.6 

92.8 

93.6 

93.9 

94.6 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

08  1200 

91.9 

93.1 

93.9 

94.2 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB  1000 

92.4 

93.8 

94.6 

94.9 

95.6 

95.9 

96-0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

CB  900 

92.4 

93.8 

94.6 

94.9 

95.6 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

08  800 

92.7 

94.0 

94.9 

95.2 

95.9 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

08  700 

93.0 

94.3 

95.3 

95.8 

96.8 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97-4 

97-4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08  600 

93.4 

94.9 

96.0 

96.4 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08  500 

93.8 

95.2 

96.3 

96.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08  400 

94.0 

95.7 

96.9 

97.6 

98.8 

99-1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08  300 

94.0 

95.7 

96.9 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08  200 

94.0 

95.7 

96.9 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08  100 

94.0 

95.7 

96.9 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  9 

100.0 

100.0 

100.0 

08  000 

94.0 

95.7 

96.9 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


0  -  2  -  47 
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OTBRATIHQ  LOCftTIOIf  'A' 
USAFBTAC,  ASHBVIU,B  HC 


PERCEHTAGB  FRBQOBMCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  mJHBER:  723550  SYATICM  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  tJTC: 

♦  6 

MONTB: 

JUN 

BOURS: 

06-08 

CEILZIVO 

VISIBILITY  IN 

STATirTB 

MILES 

III 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

52.4 

55.1 

56.3 

56.8 

57.3 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GB 

20000 

63.4 

66.2 

67.7 

68.1 

68.7 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GB 

18000 

63.4 

66.2 

67.8 

68.2 

68.8 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

16000 

63.4 

66.2 

67.8 

68.2 

68.8 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

14000 

64.1 

66.9 

68.4 

68.9 

69.4 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

12000 

65.9 

68.7 

70.2 

70.7 

71.2 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

10000 

71.3 

74.3 

76.0 

76.6 

77.2 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

9000 

72.3 

75.3 

77.0 

77.6 

78.2 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

SB 

8000 

74.7 

77.7 

79.3 

79.9 

80.6 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OS 

7000 

75.0 

78.0 

79.7 

80.2 

80.9 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

6000 

75.3 

78.3 

80.0 

80.6 

81.2 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OK 

5000 

77.1 

80.4 

82.1 

82.7 

83.3 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

4500 

78.6 

81.9 

83.6 

84.1 

84.8 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OK 

4000 

80.1 

83.4 

85.1 

85.9 

86.7 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

3500 

81.1 

84.4 

86.1 

86.9 

87.7 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

3000 

82.3 

85.7 

87.4 

88.4 

89.2 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

2500 

83.7 

87.1 

89.0 

90.0 

90.9 

91.4 

91.7 

91-8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OK 

2000 

84.4 

87.9 

89.8 

90.8 

91.7 

92.2 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1800 

84. 7 

88.1 

90.0 

91.0 

91.9 

92.4 

92. B 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

1500 

85.4 

88.9 

90.9 

92.0 

92.9 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

1200 

86.0 

89.6 

91.8 

92.9 

93.9 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OB 

1000 

86.6 

90.3 

92.6 

93.7 

94.7 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

900 

86.7 

90.6 

92.8 

93.9 

95.0 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

OB 

800 

86.9 

90.9 

93.3 

94.6 

95.7 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

700 

87.2 

91.4 

94.1 

95.3 

96.7 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

600 

87.2 

91.4 

94.1 

95.3 

96.8 

97.4 

97.8 

97,9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98,1 

GB 

500 

87.6 

92.0 

94.7 

96.0 

97.4 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

400 

87.6 

92.0 

94.9 

96.2 

97.7 

98.3 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

87.6 

92.0 

94.9 

96.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

87.6 

92.0 

94.9 

96.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99-4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

87.6 

92.0 

94.9 

96.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

87.6 

92.0 

94.9 

96.2 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMBBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBUTIHG  LOCATIOR  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOH  NUMBER: 

723550 

STATIOR  NAHB:  FORT  SILL  • 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  62  •> 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

09-11 

dlLIllG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

M2LBS 

IN 

6B 

GE 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

60.4 

61.0 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

C8 

20000 

70.4 

71.0 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

G1 

18000 

70.4 

71.0 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71-7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

8B 

16000 

70.5 

71.1 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

14000 

71.0 

71.5 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

a 

12000 

73.0 

73.9 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

tm 

10000 

76.5 

77.1 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

a 

9000 

77.2 

77.9 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

CB 

8000 

78.5 

79.2 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

CB 

7000 

79.1 

79.8 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OB 

6000 

79.5 

80.2 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OB 

5000 

80.6 

81.4 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

4900 

81.9 

82.6 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

4000 

82.9 

83.8 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

3500 

84.2 

85.1 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

3000 

87.9 

88.8 

89.9 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

C8 

2500 

90.0 

90.9 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

2000 

92.7 

93.5 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94-7 

94.7 

94.7 

OB 

1800 

93.0 

94.1 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

1900 

93.9 

95.0 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96-1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

1200 

94.9 

96.1 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97-7 

97-7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

1000 

99.2 

96.4 

97-7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

900 

95.3 

96.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

QB 

800 

99.3 

96.7 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

90.7 

98.7 

98.7 

OB 

700 

95.8 

97.1 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99,3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

600 

95.8 

97.1 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

500 

99.9 

97.2 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99-6 

99-7 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

99.9 

97.2 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

300 

95.9 

97.2 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

95.9 

97.2 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

95.9 

97.2 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

99.9 

97.2 

99.0 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnL  NUMBER  OP  CBSBRVAEriOTO  899 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


0PBRATI1I6  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranON  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FC^  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UrC:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no  CEIL 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

6K  20000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

CB  18000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70,0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OB  16000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

6B  14000 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

SB  12000 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB  10000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB  9000 

75.6 

75.6 

75.6 

7'  6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB  8000 

78.0 

78.0 

78  . 

.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB  7000 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

CB  6000 

78.1 

78.1 

7^ 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB  SOOO 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB  4500 

80.1 

■JO.! 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB  4000 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB  3500 

88.4 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB  3000 

93.8 

94.1 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB  2500 

95.3 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB  2000 

97.0 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB  1800 

97.1 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

:#7.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB  1500 

97.9 

98.2 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OK  1200 

98.0 

98.3 

96.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

9R.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB  1000 

98.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB  900 

98.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB  800 

98.2 

98.6 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB  700 

98.3 

98.7 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB  600 

98.3 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  500 

98.3 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  400 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

99-9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERKriRG  UXATIOH  "A"  PBRCERTAGB  FPEQUKNCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBSAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


CBIL11I6 

IN 

FKBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

20000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

18000 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

es 

16000 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

14000 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

CB 

12000 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

10000 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

<3 

9000 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

CB 

8000 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

es 

7000 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

CE 

6000 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

5000 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OE 

4500 

87.0 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

4000 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

CE 

3500 

94.5 

94.5 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OE 

3000 

97.0 

97.1 

97.3 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

2500 

97.8 

97.9 

98.1 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2000 

97.9 

98.0 

98.4 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

SB 

1800 

97.9 

98.0 

98.4 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1500 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GE 

800 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.2 

98.3 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  IMSBR  OP  OBSERVATIONS  899 
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OPERATING  I.OCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASRBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  mJHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSI 

TO  OTC: 

*  6 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  OB 

OB 

6E 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

20000 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

18000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

16000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

14000 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

12000 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

10000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87-7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OE 

9000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88. 1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

6000 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90-0 

90.0 

OB 

7000 

90.0 

90,0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

6000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

5000 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

CB 

4500 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

4000 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3500 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

es 

3000 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

SB 

2500 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

2000 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

1800 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1500 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

GB 

1200 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

OB 

1000 

98.3 

98-7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

OB 

900 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

OB 

800 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

OB 

700 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99,7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GB 

600 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

500 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99-8 

99-8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

400 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

300 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

200 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

100 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  mmSKR  or  OBSERVATIONS  900 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERMTIHG  LOCATIOR  ”A* 
USAFRIAC,  ASHEVILLE  RC 


PEECEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRDH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOIf  mmSER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STAIVTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

■C  OBIL 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73,9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

SB  20000 

63.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83,1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

SB  IBOOO 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

03.1 

SB  16000 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

6E  14000 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

04.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

SB  12000 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84,7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

SB  10000 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87,3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OB  9000 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

SB  8000 

88.9 

88,9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

SB  7000 

83.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

CE  6000 

89.2 

89.2 

89.3 

69.3 

89.3 

89.3 

69.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

SB  SOOO 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

SB  4500 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB  4000 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB  3500 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

SB  3000 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

eg  2500 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

SB  2000 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

a  1800 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB  1500 

97.6 

97.7 

97.9 

98.0 

98.3 

98-3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. 8 

98.8 

98.8 

98.8 

SB  1200 

97.8 

97.9 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CE  1000 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

68  900 

98.0 

98.2 

98.4 

98.6 

98,9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB  800 

98.0 

98.2 

98.4 

98.6 

96.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68  700 

98.1 

98.4 

98.7 

98.9 

99,2 

99.2 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

68  600 

98.1 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.2 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SB  500 

98.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.6 

99.6 

JOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  400 

98.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

98.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB  200 

98.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

98.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS  000 

98.1 

96.4 

98.6 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATING  U)CATIOIf  'A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  ITTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
HONTE:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATlfTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

X  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

64.1 

64.7 

64.9 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

20000 

74.4 

74.9 

75.2 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75. 

75.6 

75.6 

75.6 

6E 

leooo 

74.4 

74.9 

75.3 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

16000 

74.4 

75.0 

75.3 

75.4 

75,6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

14000 

75.2 

75.8 

76.1 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

12000 

76.5 

77.0 

77.3 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

10000 

80.1 

80.8 

81.2 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

61.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

9000 

80.5 

81.1 

81.5 

81,7 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

8000 

82.5 

83.1 

83.5 

83.6 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

7000 

82.6 

83.3 

83.7 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

6000 

83.0 

83.6 

84.0 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

5000 

84.1 

84.8 

85.2 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

4500 

85.4 

86.2 

86.6 

86.8 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

4000 

87.7 

88.5 

89.0 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

3500 

89.7 

90.5 

91.0 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3000 

92.2 

93.0 

93.6 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

2500 

93.2 

94.0 

94.7 

94.9 

95.3 

95.4 

95.5 

95-6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

2000 

94.0 

94.8 

95.5 

95.7 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

1800 

94.1 

95.0 

95.6 

95.9 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96-6 

96.6 

96.6 

GB 

1500 

94.6 

95.5 

96.2 

96.5 

96.9 

97,0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

GB 

1200 

95.0 

95.9 

96,7 

97.0 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

GB 

1000 

95.3 

96.2 

97.0 

97.3 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

900 

95.3 

96.3 

97.2 

97.5 

97.9 

98.1 

98.2 

98-2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

800 

95.4 

96.5 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

GB 

700 

95.7 

96.8 

97.8 

98.1 

98.8 

98-9 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

95.8 

96.9 

97.9 

98.3 

98.9 

99.1 

99-2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

GB 

500 

95.9 

97.0 

98.0 

98.5 

99.1 

99-3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

95.9 

97.0 

98.2 

98.6 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

95.9 

97.0 

98.2 

98.6 

99.3 

99-5 

99-7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.9 

97.0 

98.2 

98.6 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6S 

100 

95.9 

97.0 

98.2 

98.6 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

95.9 

97.0 

98.2 

98.6 

99.3 

99.5 

99-7 

99-8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

iOO.O 
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OPERKrniG  lOCATIOR  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NinOER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TD  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

00-02 

CBUflRG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HXLBS 

IN  1 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

CE 

6E 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIL 

82.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

02.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

20000 

86.3 

86.6 

86.7 

66.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

36.8 

86.8 

86.8 

06.8 

86.8 

86.8 

6B 

18000 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

SB 

16"00 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

14000 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

12000 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GS 

10000 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

SB 

9000 

91.0 

91.2 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

68 

8000 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.: 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

68 

7000 

92.7 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

68 

6000 

93.3 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GS 

5000 

94.5 

94.9 

95.2 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OE 

4500 

95.3 

96.0 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

4000 

96.1 

96.9 

97.1 

97.6 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

3500 

96.3 

97.1 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

3000 

96.8 

97.5 

97.7 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

2500 

96.9 

97.6 

97-8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

2000 

96.9 

97.6 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1800 

96.9 

97.6 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

97.0 

97.7 

98.0 

98.5 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1200 

97.2 

98.0 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

68 

1000 

97.3 

98.1 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

s 

900 

97.3 

98.1 

98.3 

98.8 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

97.3 

98.1 

98.3 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

700 

97.6 

96.4 

98.6 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

97.6 

98.4 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

97.6 

98.6 

98.8 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CT 

400 

97.8 

98.6 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

97-8 

98.6 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

97.8 

98.6 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

97.8 

98.6 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

000 

97.8 

98.6 

98.8 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUrnSR  OP  OBSKRVKTIOIIS  930 
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OPERATIHG  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SISmON  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL  OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  IfTC: 

*  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKKT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

75.6 

76.6 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

6B 

20000 

81.2 

82.2 

82-7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

18000 

81.8 

82.8 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

6B 

16000 

81.8 

82.8 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

14000 

81.9 

82.9 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

12000 

83.7 

84.6 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

65.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

6K 

10000 

86.7 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

ee.5 

88.5 

88.5 

6B 

9000 

86.7 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

68.5 

88.5 

88.5 

GE 

8000 

88.2 

89.1 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

7000 

88.2 

89.1 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

6000 

89.1 

90.1 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

6B 

SOOO 

90.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

4500 

91.5 

92.6 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

6K 

4000 

91.9 

93.0 

93.5 

93.5 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

3500 

93.0 

94.1 

94.6 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3000 

93.4 

94.7 

95.3 

95.6 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

2500 

93.7 

94.9 

95.5 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

2000 

94.1 

95.4 

95.9 

96.2 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1800 

94.1 

95.4 

95.9 

96.2 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1500 

94.4 

95.7 

96.2 

96.6 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

1200 

94.7 

96.0 

96.6 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1000 

94.9 

96.2 

96.8 

97.1 

97.4 

97.5 

97,6 

97.6 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

900 

94.9 

96.2 

96.8 

97.1 

97.4 

97,5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

98.0 

98-0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

800 

95.3 

96.6 

97.1 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

95.5 

96.8 

97.3 

97.6 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

95.7 

97.0 

97.5 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

96.1 

97.4 

98.0 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

96.1 

97.4 

98.0 

^8.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99-6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

96.1 

97.4 

98.0 

90.3 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

96.1 

97.4 

98.0 

98.3 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

96.1 

97.4 

98.0 

98.3 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

000 

96.1 

97.4 

98.0 

98.3 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIRG  lOCKTION  *A' 
USAFEraC,  ASBBVIU.S  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


aTKriOR  NUtOBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


CEILIHO 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  OB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

WO 

CEIL 

64.1 

65.9 

67.7 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

66.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GB 

20000 

69.8 

71.7 

73.5 

74.0 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

G8 

18000 

70.2 

72.2 

74.0 

74.4 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GS 

16000 

70.6 

72.6 

74.4 

74.8 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

14000 

71.3 

73.2 

75.1 

75.5 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

12000 

73.9 

75.8 

77.6 

78.1 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

10000 

77.6 

80.1 

81.9 

82.5 

63.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

9000 

78.1 

80.5 

82.4 

82.9 

83-7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GS 

8000 

80.9 

83.3 

85.3 

85.8 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

7000 

81.2 

83.7 

85.6 

86.1 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

6000 

81.7 

84.2 

86.1 

86.7 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67.4 

87.4 

GB 

5000 

82.4 

85.2 

87.2 

87.7 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

4500 

83.3 

86.2 

88.3 

88.8 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

6B 

4000 

84.8 

87.7 

90.1 

90.6 

91.4 

91.4 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

3500 

89.1 

88.0 

90.3 

90.9 

91.6 

91.6 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

3000 

85.9 

88.9 

91.3 

91.8 

92.6 

92.6 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

2500 

86.5 

89.5 

91.8 

92.4 

93.1 

93.1 

93-4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

2000 

87.1 

90.2 

92.6 

93.1 

94.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1800 

87.1 

90.2 

92.6 

93.1 

94.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1500 

87.7 

91.3 

93.7 

94.2 

95.2 

95.2 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

08 

1200 

88.0 

91.6 

94.2 

94.8 

95.8 

95.8 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1000 

88.4 

92.2 

94. B 

95.5 

96.5 

96.5 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

900 

80.6 

92.4 

95.1 

95.7 

96.7 

96.7 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

800 

88.9 

93.0 

95.7 

96.3 

97.3 

97.3 

97.7 

90,2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

89.1 

93.3 

96.0 

96-7 

97.6 

97.6 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

at 

600 

89.4 

93.7 

96.3 

97,0 

98.0 

98.0 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

89.4 

93.8 

96.5 

97.2 

98.3 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

89.4 

93.8 

96.5 

97.2 

98.4 

98.5 

98-9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

89.4 

93.8 

96.5 

97.2 

98.4 

98.5 

99,1 

99,6 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

89.4 

93.8 

96.5 

97.2 

98.4 

98.5 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

a 

100 

89.4 

93.8 

96.5 

97.2 

98.4 

98.5 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

as 

000 

89.4 

93.8 

96.5 

97.2 

98.4 

98.5 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBmTIIIG  LOCKTIOH  'A*  FSRCBNTAGB  FRBQUBNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFRIAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


sranon  himber:  iessso  station  name:  fort  sill  ok 

LST  TO  WTC:  +  6 


period  of  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

GE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBn. 

72.3 

73.1 

73.5 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

6B 

20000 

77.3 

78.4 

78.9 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

6B 

18000 

77.6 

78.7 

79.2 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

60. 0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

6E 

16000 

78.1 

79.1 

79.7 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

14000 

79.0 

80.2 

80.8 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB 

12000 

80.9 

82.0 

82.6 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

10000 

83.5 

84.8 

85.4 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

9000 

83.9 

85.2 

85.7 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

8000 

85.8 

87.2 

87.8 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

7000 

86.1 

87.5 

88.2 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88. 9 

88.9 

88.9 

OB 

6000 

86.5 

87.8 

88.5 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

5000 

87.2 

88.6 

89.2 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

4500 

87.8 

89.2 

89.9 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

4000 

89.1 

90.6 

91.4 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB 

3500 

89.5 

91.0 

91.7 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

3000 

91.3 

92.9 

93.8 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

6E 

2500 

92.0 

93.7 

94.5 

95.1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

6E 

2000 

92.6 

94.5 

95.4 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

1800 

92.8 

94.7 

95.6 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

1500 

93.4 

95.7 

96.6 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CE 

1200 

93.8 

96.1 

97.0 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1000 

94.0 

96.7 

97.7 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

900 

94.1 

96.9 

98.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

800 

94.3 

97.1 

98.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

700 

94.5 

97.4 

98.5 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

94.5 

97.4 

98.5 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

500 

94.6 

97.5 

98.6 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

94.6 

97.5 

98.6 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

94.6 

97.5 

98.6 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

94.6 

97.5 

98.6 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

94.6 

97.5 

98.6 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

94.6 

97.5 

98.6 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRKTIIIG  UXATIOH  'A' 
USAnXAC.  ASBBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SncnOR  NIBBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

MONTB: 

JUL 

ROUPS: 

12-14 

CEILINC 

VISIBILITY  Ilf 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK) 

CEIL 

70.6 

71.1 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

20000 

77.2 

77.6 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

a 

18000 

77.4 

77.8 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

as 

16000 

77.8 

78.3 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

CB 

14000 

79.4 

79.8 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

CB 

12000 

81.2 

81.6 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

10000 

84.7 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

9000 

84.8 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

8000 

87.2 

87.7 

87.8 

88.1 

88.1 

88. 1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

7000 

87.6 

88.2 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

6000 

88.5 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

50'  0 

89.8 

90.4 

90.5 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

4500 

91.3 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

4000 

94.0 

94.6 

94.7 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OR 

3500 

94.6 

95.3 

95.4 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

3000 

96.2 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

GE 

2500 

97,0 

97,6 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

2000 

97.2 

97.8 

98.0 

98.3 

96.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

97.3 

98.0 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

97.8 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CB 

1200 

98.0 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

98.0 

98.9 

99.0 

99.5 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

nma  number  of  observations  930 


D  -  2  -  59 


USAFBTAC/DS— 92/285  -  Page  238 


OPBWmiie  LOCATION 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mJHBBR:  723550  STATION  NAHE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  ITTC: 

♦  6 

HONIH: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATITTB 

MILES 

IK 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FSBT 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

74.1 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

6B 

20000 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

18000 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

16000 

83.3 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

6B 

14000 

84.3 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

12000 

86.8 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

10000 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

9000 

90.0 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

8000 

91.4 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

7000 

91.8 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

CB 

6000 

92.4 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

sooo 

92.8 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

4500 

94.5 

94.9 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

4000 

96.0 

96.5 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

3500 

97.1 

97.5 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

SB 

3000 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2500 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2000 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1800 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1500 

98.2 

98.6 

98.9 

98,9 

99.1 

99,1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1200 

98.6 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

GB 

1000 

98.6 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

900 

98.6 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

700 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

GOO 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

inn.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99-9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99-9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NYJHBBR  OF  OBSERVATIONS  930 
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oPEmnna  uxzktior  'A*  percsntagb  FREguEncy  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

OSAFSnC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


siniOR  1 

•UMBER: 

723550 

STKTIOII  NAME:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RBCX)RD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH; 

JUL 

HOURS; 

18-20 

CEILIIM 

VISIBILITY  TH 

STATT^B 

MILES 

HI 

GB 

a 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0 

CEIL 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

OB 

20000 

M.5 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

CE 

10000 

M.6 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

CB 

16000 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

EE 

14000 

89.7 

90.0 

90.0 

a.o 

a.2 

90.2 

a.2 

90.2 

a.2 

90.2 

a.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

12000 

91.7 

92.0 

92.0 

92.2 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

CB 

10000 

94.1 

94.4 

94.4 

94.6 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

CB 

9000 

94.3 

94.6 

94.6 

94.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

CB 

8000 

95.4 

95.7 

95.7 

95.9 

a.2 

96.2 

96.3 

96.3 

a. 3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

7000 

96.0 

96.3 

a. 3 

96.6 

a.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

6000 

96.2 

96.6 

a.6 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

CB 

9000 

97.0 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

4500 

97.3 

97.7 

97.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

a 

4000 

98.1 

98.5 

a. 5 

98.7 

a.o 

99.0 

99.1 

99.1 

a.i 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

a 

3900 

98.2 

98.6 

a.6 

98.8 

a.i 

99.1 

99.2 

99.2 

a.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

a 

3000 

a.4 

98.8 

98.8 

99.0 

a. 4 

99.4 

a. 5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

a 

2900 

a. 4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OK, 

2000 

M.4 

98.8 

a.8 

99.0 

a.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

a 

1800 

a.5 

98.9 

a.9 

99.1 

a. 5 

99.5 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

6B 

19W 

W.7 

99.1 

a.i 

99.4 

a.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

UM 

W.7 

99.1 

a.i 

99.4 

a.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

1000 

a.8 

99.2 

a.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

900 

a.8 

99.2 

a.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

M.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

700 

a.8 

99.2 

a.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

a.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

600 

M.C 

99.2 

99.2 

99.5 

a.9 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

500 

a.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.9 

99.9 

la.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

400 

M.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.9 

99.9 

100.0 

100.0 

la.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

300 

9e.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

200 

a.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

100 

a.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.9 

99.9 

100.0 

100.0 

la.o 

100.0 

la.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

a 

000 

M.8 

99.2 

a.2 

99.5 

a.9 

99.9 

la.o 

100.0 

ITO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

nmL  mwEE  op  obsbrvaziohs  930 
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OPERATIIIG  LOCATIOM  'A* 
USAFSThC,  ASBXnhLB  RC 


PGRCBHTASE  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

:  >  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBIUTT  III 

STATtTTB 

MILES 

III 

1  ^ 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

64.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

6B 

20000 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

18000 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GK 

16000 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90,1 

90.1 

90.1 

6B 

14000 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

12000 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

10000 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

9000 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

8000 

94.7 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

7000 

95.2 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

6000 

95.6 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

5000 

96.2 

96.7 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

4500 

96.5 

96.9 

97.2 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

4000 

97.1 

97.5 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

3500 

97.4 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

97.8 

98.3 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2500 

98.0 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

2000 

98.1 

98.5 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

1800 

98.1 

98.5 

98.9 

99.0 

99.2 

99-2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1500 

98.2 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

98.4 

98.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

98.4 

98.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

98.4 

98.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

98.6 

99.0 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

98.7 

99.1 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.8 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUHBER  OT  OBSERVATIONS  930 
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OraUCrilfG  lOCATICH  *A* 
OSArenC,  ASIBVILLB  RC 


PERCEHTACE  FREQUEHCy  OF  OCCURREECE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUmER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC;  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTB:  JUL  HOURS:  ALL 


CBILIHG 

HI 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

75.4 

76.1 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

20000 

81.6 

82.3 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

18000 

81.9 

82.5 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

63.3 

63.3 

83.3 

83.3 

OB 

16000 

82.1 

82.8 

83.2 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

14000 

82.9 

83.6 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

12000 

84.7 

85.4 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

10000 

87.5 

88.3 

88.7 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

9000 

87.8 

88.5 

89.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

8000 

89.5 

90.3 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

7000 

89.9 

90.7 

91.1 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

6000 

90.4 

91.3 

91.7 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

5000 

91.3 

92.3 

92.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

4500 

92.2 

93.2 

93.7 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

4000 

93.4 

94.4 

95.0 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3500 

93.9 

94.9 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

3000 

94.7 

95.8 

96.4 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

2500 

95.1 

96.1 

96.7 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2000 

95.3 

96.4 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

1800 

95.4 

96.5 

97.1 

97.4 

97.8 

97.8 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1500 

95.7 

96.9 

97.5 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

1200 

95.9 

97.2 

97.8 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

96.0 

97.4 

98.1 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

96.1 

97.5 

98.2 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

96.3 

97.7 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

96.4 

97.8 

98.5 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

96.5 

97.9 

98.6 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

96.6 

98.0 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

96.6 

98.0 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

96.6 

98.0 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.6 

98.0 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

96.6 

98.0 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

96.6 

98.0 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnU.  NUMBER  OP  OBSERVKTIOira  7440 
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OTERATIII6  LOCMriOR  *A"  PERCErTTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTACr  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL  < 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTK 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FER  I 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIl. 

81.2 

81.2 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

20000 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

d6.5 

GE 

18000 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

16000 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

14000 

86.1 

86.2 

86.3 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

SB 

12000 

87.3 

87.4 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

6B 

10000 

90.3 

90.4 

90.5 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

9000 

91.0 

91.1 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

8000 

92.9 

93.0 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

7000 

94.0 

94.1 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

6000 

94.1 

94.2 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

5000 

95.1 

95.2 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

4500 

95.6 

95.7 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

4000 

97.1 

97.3 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

3500 

97.3 

97.5 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

3000 

97.7 

98.0 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

97.7 

98.0 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2000 

97.0 

98.1 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1800 

98.0 

98.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1500 

98.3 

98.5 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

98.5 

98.7 

98.9 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

98.6 

98.8 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.6 

98.8 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.6 

98.8 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.6 

98.8 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.6 

98.8 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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GPBRATIIIG  LOCATIOI  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBinC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnifflOH  NIMBR:  723550  HTATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  03 >05 


rSlLINO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  QE 
\  7 

OB 

6 

CB 

5 

6B 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

in  cBii. 

75. i 

75.9 

76.1 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

20000 

80.4 

81.6 

81.8 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

18000 

80.4 

81.6 

81.8 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

tm 

16000 

80.4 

81.6 

81.8 

82.2 

82.4 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

CB 

14000 

80.4 

81.6 

81 .8 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OB 

12000 

81.3 

82.6 

82.8 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

10000 

84.3 

85.6 

85.9 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

«B 

9000 

84.3 

85.6 

85.9 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

8000 

86.9 

88.2 

88.5 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89,1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

7000 

88.6 

90.0 

90.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

QB 

6000 

89.7 

91.1 

91.5 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

CB 

5000 

91.4 

92.8 

93.2 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

4500 

92.4 

93.9 

94.3 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

4000 

94.0 

95.6 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

«B 

3500 

94.3 

95.9 

96.3 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

QB 

3000 

94.7 

96.5 

96.9 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

2500 

94.7 

96.5 

96.9 

97.5 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

2000 

94.8 

96.6 

97.0 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

QB 

1800 

94.8 

96.6 

97.0 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

1500 

95.3 

97.0 

97.4 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

QB 

1200 

95.3 

97.0 

97.4 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

QB 

1000 

95.5 

97.2 

97.6 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

6B 

900 

95.6 

97.3 

97.7 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

800 

95.9 

97.6 

98.1 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

700 

95.9 

97.6 

98.1 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

600 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

500 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99-4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

09.6 

99.6 

99.6 

99.6 

QB 

400 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CB 

300 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

200 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

QB 

100 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

QB 

000 

96.0 

97.7 

98.2 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 
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OPBRMnifG  IiOCATIOR  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmTIGH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CBILIIK 

III 

TEE? 

6B 

7 

6B 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

3TMVTS 

as 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

62.3 

64.2 

66.6 

67.4 

68.3 

68.3 

68.5 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

20000 

68.8 

71.0 

73.3 

74.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

18000 

68.8 

71.0 

73.3 

74.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

16000 

68.8 

71.0 

73.3 

74.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

14000 

69.4 

71.5 

73.9 

74.8 

75.8 

75.8 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OK 

12000 

72.9 

75.4 

77.7 

78.7 

79.7 

79.7 

79.9 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

10000 

77.6 

80.2 

82.8 

83.8 

85.1 

85.1 

85.3 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

9000 

78.1 

80.6 

83.2 

84.2 

85.5 

85.5 

85.7 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

8000 

81.1 

83.9 

86.5 

87.5 

89.0 

89.0 

89.2 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

7000 

82.3 

85.2 

87.7 

88.8 

90.5 

90.5 

90.8 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

6000 

83.0 

86.0 

88.6 

89.7 

91.4 

91.4 

91.6 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

5000 

84.2 

87.2 

89.9 

91.0 

92.8 

92.8 

93.0 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

4500 

84.5 

87.5 

90.3 

91.5 

93.3 

93.3 

93.5 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

4000 

85.4 

88.4 

91.2 

92.4 

94.2 

94.2 

94.4 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

3500 

85.5 

88.5 

91.3 

92.5 

94.3 

94.3 

94.5 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

3000 

85.7 

88.7 

91.5 

92.7 

94.5 

94.5 

94.7 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

2500 

85.8 

88.8 

91.6 

92.8 

94.6 

94.6 

94.8 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

2000 

86.0 

89.0 

91.8 

93.0 

94.8 

94.8 

95.1 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

1800 

86.3 

89.4 

92.2 

93.3 

95.2 

95.2 

95.4 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

1500 

86.5 

89.5 

92.3 

93.4 

95.3 

95.3 

95.5 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1200 

86.8 

89.8 

92.6 

93.8 

95.6 

95.6 

95.8 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

1000 

86.9 

90.1 

93.2 

94.7 

96.6 

96.6 

96.9 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OK 

900 

87.0 

90.2 

93.3 

94.8 

96.7 

96.7 

97,0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

800 

87.0 

90.3 

93.4 

95.2 

97.0 

97.0 

97.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

87.2 

90.5 

93.7 

95.4 

97,2 

97.2 

97.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

600 

87.2 

90.5 

93.7 

95.4 

97.2 

97.2 

97.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

500 

87.2 

90.5 

93.8 

95.6 

97.4 

97.4 

97.8 

99.0 

99.2 

99-2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

o: 

400 

87.2 

90.5 

93.8 

95.6 

97.4 

97.4 

97.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

300 

87.2 

90.5 

93.8 

95.6 

97.4 

97-4 

98.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

200 

87.2 

90.5 

93.8 

95.6 

97.4 

97.4 

98.0 

99.4 

99.  t 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OB 

lOO 

87.2 

90.5 

93.8 

95.6 

97.4 

97.4 

98.0 

99-4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OB 

000 

87.2 

90.5 

93.8 

95.6 

97.4 

97.4 

98.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOERL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHG  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FBEQOENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  Vi i « T I, ITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SZKTIOII  HUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET  I 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

69.9 

72.0 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

cx 

20000 

75.2 

77,5 

79.7 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80-2 

80,2 

80.2 

GB 

18000 

75.2 

77.5 

79.7 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

16000 

7-.. 3 

77.6 

79.8 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

cs 

14000 

76.1 

78.5 

80.6 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

12000 

79.2 

81.6 

84.0 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

10000 

82.5 

84.8 

87.2 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

9000 

83.0 

85.5 

87.8 

88.2 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

8000 

85.4 

68.1 

90.5 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

7000 

86.3 

89.0 

91.6 

91.9 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

6000 

86.6 

89.2 

91.8 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92,5 

GB 

5000 

87.3 

90.0 

92.6 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

4500 

87.4 

90.1 

92.7 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

4000 

87.8 

90.6 

93.3 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

3900 

88.4 

91.4 

94.1 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

3000 

89.2 

92.3 

95.2 

99.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

2300 

89.5 

92.6 

95.6 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

08 

2000 

89.8 

92.9 

95.9 

96.2 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

1800 

89.9 

93.0 

96.0 

96.3 

96.8 

96.8 

96-8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

GB 

1900 

90.0 

93.1 

96.1 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

«B 

1200 

90.4 

93.7 

96.7 

97.1 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

90.8 

94.1 

97,3 

97.8 

98.3 

98.3 

90.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

900 

90.8 

94.1 

97.3 

97.8 

98.3 

98.3 

90.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

800 

90.8 

94.1 

97.3 

98.0 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

700 

90.9 

94.3 

97.5 

98.2 

98.8 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

90.9 

94.4 

97.6 

98.4 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

90.9 

94.4 

97.7 

98.5 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

90.9 

94.4 

97.7 

98.5 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

90.9 

94.4 

97.7 

98.5 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

200 

90.9 

94.4 

97.7 

98.5 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.9 

94.4 

97.7 

98.5 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.9 

94.4 

97,7 

98.5 

99,1 

99.2 

99.9 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDEAL  HUIBBR  OF  OBSKRVKTIONS  930 
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0PBRATI1V6  LOCATION  "A*  PKRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  OTC: 

+  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

12-14 

CBIUHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

69.9 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

-ir.A 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

6B 

20000 

76.3 

77.8 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

18000 

76.5 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

70.3 

78.3 

6B 

16000 

76.7 

78.2 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

14000 

78.0 

79.5 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

12000 

81.0 

82.5 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

10000 

83.3 

84.9 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

65.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

9000 

83,7 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

8000 

85.3 

87.0 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

7000 

85.8 

87.5 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

68.3 

GB 

6000 

86.3 

88.1 

88.6 

88.8 

88,8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

5000 

86.7 

88.4 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

4500 

87.3 

89.2 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

4000 

90.1 

92.0 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

3500 

92.2 

94.2 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3000 

93.9 

96.1 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

2500 

94.1 

96.3 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

2000 

94.2 

96.6 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1800 

94.2 

96.6 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1500 

94.7 

97.2 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1200 

94.8 

97.4 

98.5 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99-8 

99.8 

99.8 

9Q.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99,7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

S'*. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

GB 

800 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

95-1 

97.8 

99.0 

99.4 

99,7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

95.1 

97.8 

99,0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.1 

97.8 

99-0 

99-4 

99-7 

99.7 

99.9 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.1 

97.8 

99.0 

99.4 

99,7 

99,7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHG  lOCKTIOH  'A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

IISKFBCAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOH  HUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

+  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  { 

1 

6 

5 

4 

3 

a  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

6B 

20000 

82.4 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

18000 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

16000 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

14000 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

12000 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

10000 

88.2 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

9000 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

8000 

89.2 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

7000 

90.0 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.' 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

6000 

90.4 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

5000 

91.4 

91.7 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

4500 

93.1 

93.7 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

4000 

94.6 

95.5 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

3500 

95.6 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

3000 

96.6 

97.4 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2500 

96.7 

97.6 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

96.7 

97.6 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

1800 

96.7 

97-6 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1500 

97.3 

98.3 

98.6 

98.6 

99,0 

99.0 

99-0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

97.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

200 

97-4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

100 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFKRATIIIG  LOCKTIOH  'A* 
USAFKTAC,  ASHBVILLB  RC 


PKRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

18-20 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III  1 

1  GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

74.6 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75-3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

20000 

85.8 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

36.5 

86.5 

86.5 

86.5 

6B 

18000 

85.8 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

16000 

85.8 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

14000 

85.9 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

12000 

88.2 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88. b 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

10000 

89.8 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

9000 

90.0 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

8000 

91.3 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

7000 

92.4 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

6000 

92.9 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

5000 

93.3 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

4500 

94.2 

94.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

4000 

96.0 

96.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

3500 

96.1 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

3000 

96.8 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

2500 

97.2 

97.7 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

97.3 

97.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1800 

97.4 

98.0 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1500 

97.8 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

97.8 

98.4 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

98.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

6B 

900 

98.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

800 

98.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

98.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.5 

99,5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

98.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

98.1 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.1 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.1 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.1 

98.6 

99,1 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.1 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.1 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKtlHO  lOCATIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTB: 

AUG 

BOORS: 

21-23 

CBILZ1I6 

VISIBILITY  IN 

STATUTO 

HXLES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

78.0 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

6B 

20000 

85.1 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

18000 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

16000 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

14000 

as  .6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

<s 

12000 

86.7 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

10000 

89.9 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

9000 

89,9 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

8000 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

7000 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GS 

6000 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

cs 

5000 

94.5 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

4500 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

4000 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CE 

3500 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

3000 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

CB 

2500 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GB 

2000 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99-4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

1800 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

08 

1500 

98,7 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99-8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

1200 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99-9 

99-9 

99,9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

G8 

1000 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

900 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

700 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

ai 

600 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99,9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99-9 

99,9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.7 

98.9 

99.5 

99.6 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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OPBIMTIIIG  LOCJVnOlf  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASBBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UrC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTB:  AUG  HOURS:  ALL 


CBILIRC 

IH 

FKBT 

GB 

7 

OB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITI  m  STATUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CBIL 

72.9 

73.8 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

20000 

80.0 

81.0 

81.7 

81.9 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

62.2 

82.2 

82.2 

OB 

18000 

80.1 

81.0 

81.8 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

P2.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

16000 

80.1 

81.1 

81.8 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

14000 

80.6 

81.6 

82.3 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

12000 

82.8 

83.9 

84.6 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

10000 

85.7 

86.8 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

9000 

86.0 

87.1 

87.9 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

8000 

88.0 

89.2 

90.1 

90.4 

90.7 

90-7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

7000 

89.1 

90.3 

91.2 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91,9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GK 

6000 

89.6 

90.8 

91.7 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

5000 

90.5 

91.7 

92.6 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

4500 

91.3 

92.6 

93.5 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

4000 

92.9 

94.3 

95.2 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

3500 

93.4 

94.8 

95.8 

96.1 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

3000 

94.1 

95.6 

96.6 

96.9 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

2500 

94.3 

95.8 

96.8 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

2000 

94.4 

95.9 

97.0 

97.3 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1800 

94.5 

96.0 

97.1 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1500 

94.8 

96.4 

97.4 

97.8 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1200 

95.0 

96.5 

97.6 

98.1 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98,8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1000 

95.1 

96.7 

97.9 

98.4 

99,0 

99.0 

99.1 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

95.1 

96.7 

98.0 

98.5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

800 

95.2 

96.8 

98.0 

98.6 

99.1 

99,2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

700 

95.2 

96.9 

98.1 

98.6 

99,2 

99,3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

95.2 

96.9 

98.1 

98.7 

99,3 

99.3 

99.5 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

95.2 

96.9 

98.1 

98-7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

400 

95.2 

96.9 

98.2 

98.7 

99.3 

99.4 

99,6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

95.2 

96.9 

98.2 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

95.2 

96.9 

98.2 

98-7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

95.2 

96.9 

98.2 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

OB 

000 

95.2 

96.9 

98.2 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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oraucmo  locatioii  *a* 
osnrEtiw:,  itsBBviu.B  nc 


PBRCERTAGE  FREQUEHCy  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOR  HUIOER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  BOURS:  00-02 


CBiLme 

IN 

FEET 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  OB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

74.0 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

20000 

77-7 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

18000 

77.8 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

16000 

77.8 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

SB 

14000 

78.7 

79.0 

79.1 

79.2 

79-2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

OB 

12000 

79.9 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

SB 

10000 

82.0 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

9000 

82.3 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OK 

8000 

84.6 

84.9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

65.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

SB 

7000 

85.2 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

CB 

6000 

86.0 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

66.8 

86.8 

66.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

5000 

86.7 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

4500 

88.4 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

«8 

4000 

90  .0 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

3500 

90.7 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

CT 

3000 

91.6 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

SB 

2500 

91.7 

92.3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

2000 

92.4 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93,6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

1800 

92.7 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

1500 

93.2 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94. < 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1200 

93.9 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1000 

94.3 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

«B 

900 

95.3 

96.1 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96-8 

96-8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

800 

96.3 

97.2 

97.4 

97.9 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

96.4 

97.3 

97.6 

98.1 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

96.9 

97.8 

98.1 

98.8 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

500 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99-6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

400 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99-6 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99-6 

99-7 

99.8 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mMBR  OT  oeSERVKTIORS  900 
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OPEIWTIIIG  IXCKriON  ’A*  PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPKIAC,  ASBEVIU.B  HC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  1 

lUfBBR: 

723550 

STBTIOH  NAME:  PORT  SILL  ( 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD!  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

HONTB: 

SEP 

HOURS: 

03-05 

CKILINO 

VISIBILITY  IV 

STATl^B 

MILES 

III  1 

CB 

6B 

QE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

VO 

CEIL 

71.0 

71.8 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72,4 

72.4 

72.4 

6S 

20000 

73.4 

74.2 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74,9 

CB 

18000 

73.4 

74.2 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

16000 

73.4 

74.2 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

14000 

73.9 

74.7 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75. J 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

12000 

75.0 

75.8 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

OB 

10000 

76.8 

77.7 

77.9 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

70.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

9000 

77.0 

78.0 

78.2 

76.4 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.0 

78.8 

78.8 

70.8 

78.8 

OB 

8000 

79.0 

80.0 

80.2 

80.4 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.0 

80.8 

80. 6 

OB 

7000 

79.4 

80.4 

80.7 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

61.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

6000 

79,8 

80.9 

81.2 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

SOOO 

80.2 

81.3 

81.7 

82.0 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

4500 

82.2 

83.4 

84.0 

84.4 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

4000 

83.6 

84.9 

85.4 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

3500 

84.6 

86.0 

86.7 

87.2 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

3000 

85.3 

87.0 

87.7 

88.2 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

2500 

86.0 

87.8 

88.6 

89.1 

89.3 

89.3 

89.6 

89,6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

2000 

87.1 

88.9 

89.7 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

1800 

87.2 

89.0 

89.8 

90.4 

90-7 

90,7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

OB 

1500 

88.8 

90.7 

91.4 

92.2 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

1200 

89.2 

91.1 

92.1 

92.9 

93.2 

93.2 

93.4 

93,4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

1000 

90.0 

91.9 

92.9 

93.7 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94,7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

900 

90.9 

92.8 

93.8 

94.6 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

800 

91.6 

93.4 

94.4 

95.2 

95,9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

700 

91-7 

93.6 

94.6 

95.3 

96,0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

600 

92.0 

93.9 

94.9 

95.7 

96.7 

96,7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

500 

92.2 

94.6 

95.8 

96.6 

97.6 

97.6 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98,0 

OB 

400 

92.6 

95.2 

96.6 

97.3 

98,4 

98,4 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

300 

92.6 

95.3 

96.7 

97.6 

98.8 

98.8 

99-1 

99.4 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

92.6 

95.3 

96.7 

97.6 

98.8 

98,8 

99.2 

99-6 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

92.6 

95.3 

96.7 

97.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

92.6 

95.3 

96.7 

97.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMani  OF  OB8BRVATIOHS  900 
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arauTino  uxatior  'a*  percbhtagb  frequency  op  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFBIAC,  ASaSVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOM  1 

IWBER: 

723550 

ffrxrioi  IAMB:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  OTC; 

*  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATVTB 

MILES 

IN 

01 

GE 

61 

GE 

01 

GB 

OB 

61 

6B 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

59.2 

59.2 

61.3 

61.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE  20000 

60.3 

64.4 

66.6 

67.0 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

01 

ISOOO 

60.3 

64.4 

66.6 

67.0 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

OB 

16000 

60.6 

64.7 

66.8 

67.2 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OB 

14000 

61.2 

65.3 

67.4 

67.9 

66.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

12000 

62.8 

67.0 

69.1 

69.6 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

01 

10000 

64.9 

69.1 

71.2 

71.8 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GS 

9000 

65.8 

70.0 

72.1 

72.7 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

8000 

68.3 

72.6 

74.7 

75.3 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

01 

7000 

68.8 

73.0 

75.1 

75.8 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OR 

6000 

69.8 

74.1 

76.2 

76.9 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

01 

SJOO 

71.0 

75.3 

77.6 

78.2 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

01 

4900 

72.9 

77.2 

79.7 

80.3 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

QB 

4000 

73.6 

78.2 

80.7 

81.7 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

3900 

74.7 

79.4 

81.9 

82.9 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

«B 

3000 

79.3 

80.2 

82.9 

84.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

01 

2900 

76.0 

80.9 

83.6 

85.0 

86.1 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

01 

2000 

77.0 

81.9 

84.9 

86.3 

87.6 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

1800 

77.4 

82.4 

65.4 

86.9 

88.1 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

1900 

78.2 

83.2 

86.6 

88.0 

89.3 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

1200 

79.0 

84.2 

87.6 

89.0 

90.3 

90.6 

90.6 

90,9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

1000 

79.6 

85.2 

88.6 

90.2 

91.7 

91,9 

92.0 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

CB 

900 

80.0 

85.9 

89.2 

90.9 

92.3 

92.6 

92.7 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

800 

81.2 

87.6 

91.0 

92.7 

94.2 

94.4 

94.6 

95-0 

95,0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

01 

700 

81.7 

88.0 

91.4 

93.1 

94.8 

95.0 

95.1 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

01 

600 

81.9 

88.2 

91.7 

93.4 

95.3 

95.6 

95.8 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

01 

900 

82.3 

88.8 

92.3 

94.1 

96.1 

96.3 

96.8 

97.4 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

400 

82.8 

89.3 

92.9 

94.9 

97.1 

97.3 

97.8 

98.4 

98.4 

99-1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

01 

300 

82.8 

89.3 

92.9 

95.0 

97.2 

97.4 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

01 

200 

82.8 

89.3 

92.9 

95.0 

97.2 

97.4 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

01 

100 

82.8 

89.3 

92.9 

95.0 

97.2 

97.4 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

01 

000 

82.8 

89.3 

92.9 

95.0 

97.2 

97.4 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

TOOU.  NWBBR  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIRG  LOCATIOIf  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTACf  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STXTIOH  HUNBKR: 

723550 

STATION  NAME:  PORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC; 

+  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

58.6 

60.8 

61.3 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB 

20000 

65.1 

67.3 

67.9 

68.1 

66.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68. 2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

18000 

65.1 

67.3 

67.9 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

16000 

65.1 

67.3 

67.9 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

6B 

14000 

66.9 

69.1 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

12000 

68.8 

71.0 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

10000 

70.3 

72.8 

73.6 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

9000 

71.1 

73.6 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

8000 

73.7 

76.2 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

7000 

74.1 

76.8 

77.7 

77.9 

78,0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

6000 

74.6 

77.2 

78.1 

78.3 

78,4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

5000 

75.6 

78.2 

79.1 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

4500 

77.0 

79.8 

80.7 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

4000 

77.8 

80.6 

81.4 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

3500 

78.8 

81.7 

82.9 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

3000 

80.2 

83.1 

84.3 

84.8 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

2500 

81.8 

84.9 

86.1 

86.7 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

20l>0 

83.7 

86.8 

88.1 

88.7 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

1800 

84.4 

87.6 

88.9 

69.4 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89. 9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

1500 

85.6 

88.8 

90.2 

90.8 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1200 

87.1 

90.4 

92.0 

92.7 

93.2 

93.3 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

1000 

87.9 

91,3 

92.9 

94.0 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

900 

88.1 

91.8 

93.3 

94.4 

95,3 

95.6 

95.8 

95-8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

800 

88.8 

92.7 

94.4 

95.6 

96.6 

96.8 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

700 

89.0 

93.1 

95-1 

96.2 

97.2 

97.4 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

98.0 

GB 

600 

89.1 

93.6 

95.6 

97.0 

98.0 

98.2 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

500 

89.2 

93.7 

95.7 

97.1 

98.1 

98.3 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

400 

89.2 

93.7 

95.7 

97.1 

98.1 

98.3 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

300 

89.2 

93.7 

95.7 

97.1 

98.1 

98.3 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

OE 

200 

89.2 

93.7 

95.7 

97.1 

98.2 

98.4 

99.1 

99.3 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

89.2 

93,7 

95.7 

97.1 

98.2 

98.4 

99-1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.2 

93.7 

95.7 

97.1 

98.2 

98.4 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUHBBR  GT  OBSERVATIOHS  900 
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anauams  hocmcm  *a*  fercbhtage  FREQUBucy  op  occuiutEncB  of  ceiling  veesus  visibility 

ubwkek;,  msbeville  rc  fboh  bourly  observations 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


CEIL  INS 
IN  1 

FEET  1 

SB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

OE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

63.0 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

SB 

20000 

70.6 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

18000 

70.6 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

SB 

16000 

70.7 

71.3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

14000 

72.3 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

12000 

74.1 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75,0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

10000 

76.4 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

SB 

9000 

77.2 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

SB 

8000 

79.2 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

SB 

7000 

79.8 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

SB 

6000 

80.1 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

5000 

80.7 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

SB 

4500 

83.2 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

4000 

85.0 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

SB 

3500 

85.9 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

SB 

3000 

88.1 

89.6 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OS 

2500 

90.2 

91.9 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

2000 

91.8 

93.6 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1800 

91.9 

93.7 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GR 

1500 

92.8 

94.6 

95.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

1200 

93.4 

95.2 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

QE 

1000 

93.8 

95.6 

96.6 

96.9 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

SB 

900 

93.9 

95.7 

96.9 

97.2 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

800 

94.2 

96.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

700 

94.7 

96.8 

98.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

600 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

500 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SB 

400 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

94.7 

96.9 

98.1 

98.8 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIORS  900 


D  -  2  -  77 


USAFBTAC/DS— 92/285  -  Page  256 


OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  CfP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKnCH  HUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

1ST 

TO  UTC; 

+  6 

MOWIB: 

SEP 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILIW  IH 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

20000 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76,0 

76.0 

76.0 

GE 

18000 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

leooo 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

14000 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

12000 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

10000 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

9000 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82,7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

8000 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB 

7000 

84.6 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

6000 

85.0 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

6B 

5000 

86.3 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

4500 

88.2 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

4000 

89.6 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

3500 

91.0 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

3000 

92.7 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

2500 

93.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

2000 

94.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

1800 

95.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96,3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

1500 

95.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97-1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

1200 

96.2 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

1000 

96.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

900 

96.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

800 

96.8 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

700 

97.0 

98-7 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

600 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99,7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

500 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.1 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUHBBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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CPBHHTIIIQ  UXATIOH  'A*  PBRCBHIAGB  FRBQUBHCr  OF  OCOnWENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASBKVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


sinrioii  1 

lUmERt 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SIU. 

ON 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  ores 

♦  6 

HONTB: 

SEP 

BOORS: 

18-20 

CBILZIIO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

08 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

PBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

C8IL 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

08 

20000 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79-1 

79.1 

GB 

18000 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

08 

16000 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

6B 

14000 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80-1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

08 

12000 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

08 

10000 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

08 

9000 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

08 

8000 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68.1 

68.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

CB 

7000 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

08 

6000 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

08 

SOOO 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

08 

4S00 

91.7 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

08 

4000 

93.6 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

3SOO 

93.0 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

* 

3000 

93.8 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

08 

2SOO 

94.4 

95.4 

95.4 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

2000 

95.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96-9 

96-9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

1800 

95.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.9 

96-9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

1500 

96.6 

97.6 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

1200 

96.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1000 

97.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

900 

97.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

800 

97.1 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

700 

97.4 

98.8 

98.9 

99.3 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

600 

97.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

97.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

97.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

97.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.8 

98.9 

99.0 

99.4 

99-7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99-7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDtAL  NUNIBR  OF  OBSERVniORS  900 
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OFSIWnRG  LOCKTIOn  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  CSSERVATIONS 


FTATIOH  BOIBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL  < 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

L5T 

TO  OTC; 

.  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

21-23 

CBILIII6 

VISIBILITY  IN 

STATITTB 

MILES 

IN  1 

1  ^ 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

74.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

20000 

80.1 

80.2 

60.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

18000 

80.1 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

16000 

80.1 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

14000 

80.7 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OB 

12000 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

10000 

83.2 

83.3 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

63.6 

83.6 

83.6 

OE 

9000 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OE 

8000 

86.6 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87  .0 

87.0 

67.0 

OB 

7000 

87.7 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

CE 

6000 

87.8 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

68.3 

OB 

5000 

88.3 

88.6 

88,8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OE 

4500 

90.2 

90.6 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OS 

4000 

92.1 

92.7 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

3500 

92.6 

93.2 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OE 

3000 

93.2 

93.9 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

OB 

2500 

93.4 

94.1 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

OB 

2000 

93.8 

94.4 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

OB 

1800 

93.9 

94.6 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

OE 

1500 

94.7 

95.3 

95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

OB 

1200 

94.9 

95.6 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

OB 

1000 

95.6 

96.2 

97.1 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97-7 

97  7 

97.7 

97.7 

97.8 

OB 

900 

95.9 

96.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

OB 

800 

95.9 

96.9 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

OB 

700 

96.2 

97.2 

98.3 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

OB 

600 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

OB 

500 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99.3 

99.3 

99-4 

99-4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

OE 

400 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

OB 

300 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OE 

200 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OE 

100 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99-6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

96.3 

97.3 

98.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OraRMTIIIO  UXS^TIOH  ’A* 
aSAFRAC,  ASBEVILLB  RC 


PEACBRXAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIHC  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SCKTION  miMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  4  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CBILINO 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATirZB 

GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GS 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HD 

CEIL 

66.6 

67.6 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

08 

20000 

11.1 

73.8 

74.2 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74-5 

74.5 

74.5 

08 

18000 

11.1 

73.8 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

16000 

Il.t 

73.9 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

14000 

73.8 

74.9 

75.3 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

at 

12000 

75.3 

76.5 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

10000 

77.6 

78.8 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

9000 

78.1 

79.3 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

8000 

80.4 

81.6 

82.1 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OB 

7000 

81.0 

82.3 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

6000 

81.5 

82.8 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

5000 

82.3 

83.6 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

08 

4500 

84.2 

85.6 

86.2 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

4000 

85.5 

87.0 

87.6 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

Oi 

3500 

86.4 

88.0 

88.7 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

08 

3000 

87.5 

89.3 

90.0 

90.3 

90.5 

90.6 

90,6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

2500 

68.4 

90.3 

91.0 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91,8 

91.8 

91.8 

08 

2000 

89.5 

91.4 

92.2 

92.6 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

1800 

89.8 

91.7 

92.5 

92.9 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1500 

90.7 

92.6 

93.5 

94.0 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

08 

1200 

91.3 

93.3 

94.3 

94.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95-4 

95.4 

95.4 

08 

1000 

91.8 

93.9 

94.9 

95-5 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

GB 

900 

92.2 

94.4 

95.4 

96.0 

96.5 

96,6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

08 

900 

92.7 

95.1 

96.2 

96.9 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

08 

700 

93.0 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98,3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

CB 

600 

93.2 

95.7 

96.6 

97.6 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

500 

93.3 

95.9 

97.1 

97.9 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3 

GB 

400 

93.4 

96.0 

97.3 

98.1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

08 

300 

93.4 

96.0 

97.3 

98.1 

98.9 

99.0 

99.3 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

08 

200 

93.4 

96.0 

97.3 

98.1 

98.9 

99.0 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

93.4 

96.0 

97.3 

98.1 

98.9 

99.0 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

93.4 

96.0 

97.3 

98.1 

98.9 

99.0 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOZAL  NUMIBR  OF  CBmRVATIOHS  7200 
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OPERATIIIG  LOCATIOIf  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILUS  NC 


PBRCEirTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
cROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


8IATI0II  mtOER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GS 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IB  STMTUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

67.2 

68.1 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

GB 

20000 

70.9 

71.7 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

GE 

leooo 

70.9 

71.7 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

GB 

16000 

70.9 

71.7 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72,6 

72.6 

72.7 

72.7 

GB 

14000 

71.3 

72.2 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GB 

12000 

72.5 

73.3 

73-8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

GB 

10000 

74.8 

75.8 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76. ti 

76.8 

GE 

9000 

75.2 

76.1 

76.6 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

GB 

8000 

76.7 

77.6 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78,6 

78.6 

OB 

7000 

77.6 

78.6 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

GB 

6000 

78.2 

79.1 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

GB 

5000 

80.2 

81.2 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

02.2 

GB 

4500 

82.2 

83.1 

83.5 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

OB 

4000 

82.9 

83.9 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

OB 

3500 

83.8 

84.7 

81.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

GB 

3000 

84.5 

85.5 

8'  7 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

66.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

GB 

2500 

85.9 

86.9 

87.4 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

GB 

2000 

87.4 

88.5 

89.0 

89.6 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

OB 

1800 

87.5 

88.6 

89.1 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

B9.9 

90.0 

90.0 

90,0 

90.0 

90.1 

90.1 

GB 

1500 

88.7 

89.8 

90.3 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91,2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

OB 

1200 

39.7 

91.0 

91,5 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

GB 

1000 

91.1 

92.7 

93.2 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

GB 

900 

91.5 

93.1 

93.7 

94.4 

94,5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

GB 

800 

91.9 

93.5 

94.1 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GB 

700 

92.5 

94.3 

95.1 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

GB 

600 

92.5 

94.4 

95.2 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96-5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

GB 

500 

92.6 

94.5 

95.3 

96.2 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

GB 

400 

92.8 

94.8 

95.7 

97.0 

98.0 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

300 

92.8 

94.8 

95-7 

97.0 

98.2 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

200 

92.9 

94.9 

95.8 

97.1 

98.3 

98.4 

98.7 

98.9 

9B.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

68 

100 

92.9 

94.9 

95.8 

97.1 

98.3 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

GB 

000 1 

92.9 

94.9 

95.8 

97.1 

98.3 

98.4 

98-7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  mJHBSR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIHG  LOCATIOn 
USAFBCAC,  ASBBVILLB  IfC 


PBRCEMTA6B  FREQUBNCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  GB  GE  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

KILBS 

GB 

1  1/4 

6E 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

62.2 

62.8 

63.0 

64.1 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.2 

GB 

20000 

66.2 

66.9 

67.1 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

GE 

18000 

66.2 

66.9 

67.1 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

GS 

16000 

66.2 

66.9 

67.1 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

GE 

14000 

66.2 

66.9 

67.1 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

GE 

12000 

67.5 

68.2 

68.4 

69.5 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.5 

GS 

10000 

68.7 

69.4 

69.6 

70.6 

71.0 

71.0 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.7 

GS 

9000 

69.5 

70.1 

70,3 

71.4 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.5 

GB 

8000 

71.5 

72.2 

72.4 

73.4 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.5 

GB 

7000 

71.9 

72.8 

73.1 

74.2 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.3 

GB 

6000 

72.0 

72.9 

73.2 

74.3 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

GE 

5000 

73.7 

74.5 

74.8 

75.9 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

77.1 

GS 

4500 

76.1 

77.1 

77.5 

78.6 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

GB 

4000 

77.3 

78.3 

78.7 

79.8 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

3500 

78.1 

79.1 

79.6 

80.6 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

GB 

3000 

78.7 

79.8 

80.4 

81.6 

82.4 

82.4 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

GB 

2500 

79.5 

80.5 

81.2 

82.4 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.9 

GB 

2000 

81.5 

83.0 

83.7 

84.8 

85.6 

85.6 

85.7 

85.9 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.6 

GB 

1800 

81.9 

83.4 

84.1 

85.3 

86.0 

86.0 

86.1 

86.3 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86,7 

86.8 

86.8 

87.0 

GB 

1500 

82.8 

84.4 

85.2 

86.3 

87.1 

87.1 

87.2 

87.4 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

eB 

1200 

84.3 

86.0 

86.8 

88.0 

88.7 

88.7 

88.8 

89.2 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

GB 

1000 

84.9 

86.8 

87.5 

88.7 

89.5 

89.6 

89.7 

90-1 

90.2 

90-3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.8 

GS 

900 

85.1 

86.9 

87.6 

88.8 

89.6 

89.7 

89.8 

90.2 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.9 

GB 

800 

85.8 

87.6 

88.6 

89.8 

90.5 

90.6 

90-8 

91.2 

91.3 

91.4 

91.5 

91,5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

GB 

700 

86.7 

88.7 

89.9 

91.1 

91.8 

91.9 

92.2 

92.6 

92.7 

92,8 

93.0 

P"*  .0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

GB 

600 

86.9 

88.9 

90.2 

91.4 

92.2 

92-3 

92.5 

93.1 

93-2 

93.3 

03.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.9 

GB 

500 

87.2 

89.6 

90.9 

92.3 

93.1 

93.2 

93.5 

94.2 

94.3 

^4.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

95.1 

eg 

400 

87.7 

90.5 

91.9 

93.7 

94.7 

94.8 

95.5 

96.1 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

97.0 

GB 

300 

87.7 

90.6 

92.4 

94.4 

95.5 

95.6 

96.5 

97.1 

97.2 

'^7.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

98.1 

GB 

200 

87.7 

90.8 

92.5 

94.6 

95.9 

96.1 

97.0 

97.7 

97.8 

9b  1 

90.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.9 

08 

100 

87.7 

90.8 

92.5 

94.6 

95.9 

96.1 

97.0 

97.7 

97.8 

98,2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

99.5 

68 

000 

87.7 

90.8 

92.5 

94.6 

95.9 

96.1 

97-0 

97.7 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBPATlIiG  LOCAtlOlf  *A*  PERCBIfrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FRCN  BOURLY  OBSERVATIONS 


STKnOH  IIUNBER: 

723550 

STATION  NAHB:  PORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD!  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  irrc: 

*  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

06-08 

CBILIIIG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKirv  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

55.5 

56.7 

57.4 

58.8 

59.4 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

60.0 

60.2 

GE 

20000 

60.0 

61.4 

62.2 

63.5 

64.1 

64.2 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.8 

65.1 

6B 

18000 

60.2 

61.6 

62.4 

63.8 

64.3 

64.4 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

65.1 

65.3 

GE 

16000 

60.2 

61.6 

62.4 

63.8 

64.3 

64.  : 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

65.1 

65.3 

GB 

14000 

60.4 

61.8 

62.6 

64.0 

64.5 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.5 

GE 

12000 

62.4 

63.8 

64.7 

66.1 

66.8 

66.9 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.7 

GE 

10000 

64.4 

65.8 

67.0 

68.4 

69.0 

69.1 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

70.0 

GE 

9000 

65.1 

66.5 

67.6 

69.0 

69.7 

69.8 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.6 

GB 

8000 

67.0 

68.4 

69.6 

71.0 

71.6 

71.7 

71.8 

72,0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.6 

GB 

7000 

67.1 

68.5 

70.0 

71.4 

72.2 

72.3 

72.4 

72,6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

73.1 

GB 

6000 

67.3 

68.7 

70.2 

71.8 

72.6 

72.7 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

73.5 

GB 

5000 

68.4 

69.8 

71.5 

73.1 

73.9 

74.0 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.8 

GB 

4500 

70.8 

72.3 

74.1 

75.7 

76.6 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.5 

GB 

4000 

71.7 

73.2 

75.2 

76.8 

77.6 

77.7 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.4 

78.0 

GB 

3500 

72.3 

73.9 

75.8 

77.6 

78.5 

78.6 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.5 

GB 

3000 

73.3 

74.9 

76.9 

78.7 

79.7 

79.8 

79.9 

80.1 

80. 1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

80.8 

GB 

2500 

73.8 

75.4 

77.4 

79.2 

80.3 

80.8 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.7 

GB 

2000 

75.9 

77.7 

79.9 

81.7 

82.8 

83.2 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

84.2 

GB 

1800 

76.3 

78.2 

80.3 

82.2 

83.2 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.6 

GB 

1500 

77.6 

79.9 

82.3 

84.1 

85.3 

85.8 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

86.9 

GB 

1200 

78.7 

81.1 

83.5 

85.5 

86.8 

87.3 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.1 

88.4 

OB 

iOOO 

79.0 

81.5 

84.1 

86.0 

87.4 

88.0 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

89.0 

GB 

900 

79.1 

81.6 

84.4 

86.3 

87.8 

88.4 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.5 

GB 

800 

79.5 

82.0 

84.8 

87.0 

88.5 

89.0 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

90.1 

GB 

700 

80.0 

82.6 

85.5 

88.0 

89,7 

90.2 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90,9 

91.0 

91.1 

91.4 

GB 

600 

80.4 

83.0 

86.0 

88.5 

90.2 

90.8 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

92.0 

GB 

500 

81.0 

81.9 

87.0 

89.6 

91.5 

92.3 

92.8 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

94.1 

GB 

400 

81.2 

84.4 

87.7 

90.8 

93.1 

94.0 

94.5 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.8 

96.2 

GB 

300 

31.2 

84.6 

88.1 

91.2 

93,5 

94.6 

95,2 

95.9 

96.0 

96.2 

96.6 

96.6 

96.8 

96.9 

97.1 

97.5 

GB 

200 

81.4 

85.1 

88.5 

91-7 

94.2 

95.3 

95,8 

96.6 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.7 

98.0 

96.2 

98.7 

GB 

100 

81.4 

85.1 

88.5 

91.7 

94.2 

95.4 

95.9 

96.8 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

98.0 

98.2 

98.7 

99.7 

GB 

000 

81.4 

85.1 

88.5 

91.7 

94.2 

95.4 

95,9 

96.8 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

98.0 

98.2 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  10 
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GPSRATIRQ  LOOlTIOf’ 
U8AFKtAC«  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


HCATIOH  IIUMBBR: 

723550 

STATION  NAHE:  FORT 

SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKKT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

in 

CBIL 

56.5 

57.0 

57.6 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

cs 

20000 

62.0 

62.6 

63.2 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

18000 

62.0 

62.6 

63.2 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

cs 

16000 

62.0 

62.6 

63.2 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

14000 

62.9 

63.4 

64.1 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

12000 

65.5 

66.1 

66.8 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67,1 

67.1 

67-1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

10000 

68.2 

68.9 

69.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70,2 

70,2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

cs 

9000 

69.1 

69.9 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

8000 

71.2 

71.9 

72.9 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

CB 

7000 

71.4 

72.2 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73,5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

6000 

71.6 

72.5 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

5000 

72.4 

73.3 

74.3 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

4500 

73.7 

74.7 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

OB 

4000 

74.5 

75.6 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

08 

3500 

75.2 

76.2 

77.5 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

3000 

75.8 

77.1 

78.4 

78.7 

78.9 

78.9 

78,9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

2500 

77.4 

78.8 

80.2 

80.5 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

2000 

80.0 

81.4 

82.9 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB 

1800 

80.4 

81.8 

83.4 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

1500 

82.7 

84.2 

86.1 

86.7 

87.2 

87.2 

87,2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

1200 

83.4 

85.2 

87.3 

87.8 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

1000 

84.5 

86.3 

88.6 

89.1 

89.7 

89.7 

89,7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89-9 

GB 

900 

95.5 

87.4 

89.7 

90.2 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

800 

85.9 

87.8 

90.6 

91.4 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

700 

85.9 

88.3 

91.5 

92.6 

93.5 

93.7 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

600 

86.1 

88.8 

92.3 

93.3 

94.4 

94.5 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95,1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

500 

86.3 

89.1 

92.7 

93.9 

95.2 

95.4 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

400 

86.3 

89.2 

92.8 

94.2 

95.7 

96.1 

97,5 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

300 

86.3 

89.2 

92.8 

94.2 

95.8 

96.2 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99,5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

200 

86.3 

89.2 

92.8 

94.2 

95.8 

96.2 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

100 

86.3 

89.2 

92.8 

94.2 

95.8 

96.2 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

000 

86.3 

89.2 

92.8 

94.2 

95.8 

96.2 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

10IAL  NUmBR  or  OBSERVATIOI^  930 
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OPBRAT11I6  LOCATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTB: 

OCT 

HOURS: 

12-14 

CBIUII6 

VISIBILITY  IH 

STATOTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/0 

1/4 

0 

NO  CEIL 

62.6 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

20000 

69.9 

70.0 

70.3 

70.4 

70-4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

6B 

18000 

70.0 

70.1 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

16000 

70.0 

70.1 

70.4 

70.5 

70-5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

6B 

14000 

70.5 

70.6 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

12000 

71.9 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.*^ 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

6B 

100<  J 

73.3 

73.7 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

6B 

9000 

74.3 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75-1 

75.1 

75.1 

GB 

8000 

76.0 

76.3 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76-9 

76.9 

76.9 

76.9 

6B 

7000 

76,3 

76.7 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

6000 

76.9 

77.2 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

77.8 

GB 

5000 

77.0 

77.3 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

78.0 

70.0 

78.0 

GB 

4500 

78.6 

78.9 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

4000 

79.6 

79.9 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

3500 

80.1 

80.4 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

01. 1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

3000 

82.2 

82.5 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

08 

2500 

85.2 

85.5 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

06.2 

86.2 

06. 2 

OB 

2000 

87.3 

87.7 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

00.6 

00.6 

00.6 

88.6 

GB 

1800 

88.2 

88.7 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

09.6 

09.6 

09.6 

89.6 

OB 

1500 

89.8 

90.6 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91,7 

91.7 

GB 

1200 

92.2 

93.2 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94.7 

GB 

1000 

92.6 

94.4 

95.1 

95.4 

95.6 

95.6 

95.9 

95-9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95,9 

95,9 

GB 

900 

92.9 

94.5 

95.5 

95.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96,5 

96.5 

GB 

800 

93.2 

94.9 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

GB 

700 

93.2 

94.9 

96.9 

97.3 

97.5 

97.5 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

90.1 

90.1 

98.1 

GB 

600 

93.2 

95.1 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.5 

98.6 

98,6 

9P.6 

98.6 

90.6 

98.6 

90.6 

90.6 

GB 

500 

93.7 

95.5 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.^ 

99.4 

99.4 

OB 

400 

93.8 

95.6 

97-8 

98.4 

98.6 

98.6 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

93.8 

95.6 

97.8 

98.5 

98.7 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

93.8 

95.6 

97.8 

98.5 

98.7 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

93.8 

95.6 

97.8 

98.5 

98.7 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.8 

95.6 

97.8 

98.5 

98.7 

98  3 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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GPERKTIRe  lOCKTIOR  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC.  ASBEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


CBIItIRG 

HI 

PBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CBIL 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

20000 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

18000 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

/4.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

16000 

74.7 

74.7 

74.7 

74-7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

14000 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

<a 

12000 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

10000 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

9000 

80.5 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

ra 

8000 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82,7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

7000 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

6000 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

5000 

84.1 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

8-;.i 

84.4 

GB 

4500 

84.4 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84. 7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

4000 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

3500 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

CX 

3000 

88.2 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

86.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

2500 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

2000 

92.2 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1800 

92.5 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

1500 

93.7 

94.5 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1200 

94.7 

95.8 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1000 

95.3 

96.5 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97,4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

68 

900 

95.4 

96-7 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

800 

95.5 

96.9 

97.6 

97.8 

97.8 

97,8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

95.5 

97.0 

97-7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

a 

600 

95.8 

97.4 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

95.8 

97.4 

98.4 

98,7 

98-7 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

95.8 

97.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

95.8 

97.4 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

95.8 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«S 

100 

95.8 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.8 

97.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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aasaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UrC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  >  DEC  91 
MmTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  I  GB  6B  GB  GE  GB  GB  GB  GB  6B  6E  GE  GE  GE  6E  GE  GE 
FEET  I  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


CEIL 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

20000 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

18000 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

16000 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

14000 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

12000 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

10000 

19.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

9000 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

8000 

82.9 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

7000 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

6000 

34.9 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

5000 

85.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

4500 

86.9 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

4000 1 

87.4 

87.8 

88.0 

88.0 

83.0 

88.0 

88.0 

88.0 

3500 ' 

88.0 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

3000 

1 

1  89.5 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

25001 

1  90.6 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

2000 

92.6 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

1800i  92. S 

93.3 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

1500 

93.2 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

1200 ! 

j 

1  93.7 

1 

94.3 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94-9 

1 

1000 

94.7 

95.6 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

900 

1  95.3 

96.1 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

800 1 

1  95.4 

96.5 

97.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

7or 

95.5 

96.6 

97.2 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

600 

95.7 

96.8 

97.4 

97.8 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

500 

95.7 

96.9 

97.6 

98.2 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

400)  95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

300 1 

^  95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

200, 

:  95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

100 

95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

000 

95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

64.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

91.2 

91.2 

91-2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

93.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUNBBR  OP  OBSERVATIONS  930 
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cpmuma  locwrion  'a*  percbhtagb  frequeiict  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

OBAFBtAC,  AS8BVILLB  HC  FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SZKnOR  1 

RMBR: 

723550 

STATION  NAMES  FORT  SIU. 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  10  UTCs 

*  6 

HOIfTR: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

CBILIHO 

VISIBILITY  IB 

STATUTE  MILES 

m 

OB 

OB 

6B 

GE 

GE 

6B 

6B 

6B 

6B 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  CBIL 

68.0 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

QB 

20000 

73.1 

73.4 

73.5 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

QB 

18000 

73.2 

73.5 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

QB 

16000 

73.2 

73.5 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

QB 

14000 

73.5 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

OB 

12000 

75.7 

76.0 

76.1 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

10000 

77.5 

77.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

08 

9000 

77.8 

78.2 

76.3 

78.3 

78,5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB 

8000 

80.1 

80.4 

80.5 

60.5 

80.8 

80,9 

80.9 

80,9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

7000 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

61.9 

82,0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

QB 

6000 

81.7 

82.0 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82,5 

82.5 

08 

5000 

83.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.5 

64.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

QB 

4500 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

4000 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

«B 

3500 

86.8 

87.2 

87.3 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

C8 

3000 

87.4 

87.8 

88.0 

88.0 

88.2 

88,3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

2500 

88.6 

89.0 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

08 

2000 

90.2 

90.6 

90.8 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1800 

90.8 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

1500 

91.9 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

08 

1200 

92.9 

93.4 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

1000 

93.8 

94.3 

94.5 

94.5 

94.7 

94.0 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

900 

94.5 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

800 

95.1 

95.7 

95.9 

99.9 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

08 

700 

95.4 

96.1 

96.5 

96.5 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

600 

95.5 

96.3 

96.8 

96.8 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08 

500 

95.8 

96.9 

97.4 

97.4 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

QB 

400 

95.9 

97.2 

98.0 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

300 

96.0 

97.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.5 

99-5 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

200 

96.0 

97.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.5 

99,5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

96.0 

97.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

96.0 

97.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TinU.  NUmBR  OP  OBSKRVKTIONS  930 
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0PBRAT1II6  LOavnON 
usafbtm:,  ashbvillb  rc 


PERCEirrAGB  FRBQUEIICy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATICII  RIMBBR:  723550  STATION  NAKE:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UrC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH;  OCT  HOURS:  ALL 


CBIURe 
III  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

63.2 

63.7 

64.0 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

GB 

20000 

68.9 

69.4 

69.8 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

OB 

18000 

69.0 

69.5 

69.9 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

GS 

16000 

69.0 

69.6 

69.9 

70.2 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

6B 

14000 

69.4 

69.9 

70.3 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

CB 

12000 

71.2 

71.7 

72.1 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

OB 

10000 

73.3 

73,9 

74.3 

74,7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

OB 

9000 

74.0 

74.6 

75.0 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

GB 

6000 

76.0 

76.6 

77.0 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

7000 

76.7 

77.3 

77.8 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

GB 

6000 

77.1 

77.7 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GB 

5000 

78.2 

78.8 

79.4 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

OB 

4500 

79.7 

80.4 

81.0 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

4000 

80.6 

81.3 

81.9 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

GB 

3500 

81.3 

82.1 

82.7 

83.2 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

GB 

3000 

82.4 

83.2 

83.9 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

GB 

2500 

83.9 

84.7 

85.4 

85.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86. 4 

66.5 

86.5 

86.6 

OB 

2000 

85.9 

86.8 

87.6 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

66.8 

OB 

1800 

86.3 

87.3 

88.0 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

OB 

1500 

87.6 

88.7 

89.6 

90.2 

90.6 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

OB 

1200 

88.7 

90.0 

91.0 

91.6 

92.0 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

GB 

1000 

89.5 

91.0 

92.0 

92.6 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

GB 

900 

89.9 

91.4 

92.5 

93.2 

93.6 

93.7 

93.8 

94.0 

Q4.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

OB 

800 

90.3 

91.9 

93.2 

93.9 

94.4 

94.5 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

GB 

700 

90.6 

92.3 

93.8 

94.6 

95.2 

95.3 

95.5 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

OB 

600 

90.8 

92.6 

94.2 

95.0 

95.7 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

GB 

500 

91.0 

93.0 

94.6 

95.6 

96.4 

96.5 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

GB 

400 

91.2 

93.3 

95.0 

96.1 

97.1 

97.3 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

96.6 

98.7 

GB 

300 

91.2 

93.3 

95.1 

96.3 

97.4 

97.6 

98.2 

98.6 

98.7 

90.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

GB 

200 

91.2 

93.4 

95.2 

96.4 

97.5 

97.8 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

GB 

100 

91.2 

93.4 

95.2 

96.4 

97.5 

97.8 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

OB 

000 

91.2 

93.4 

95.2 

96.4 

97.5 

97.8 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  IIIMBBR  OP  OBSERVATIONS  7440 
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aPBRKrillG  UXXTIOR  *A*  PERCEHTAGB  FREQUEHCy  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFBXMC,  ASBKVILLB  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXKnOH  HUMBER: 

723990 

OTATIOH  NAME:  FORT  SILL  i 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  > 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

00-02 

CBILIHG 

VISIBILITY  IB 

SThTOTB 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HD 

CEIL 

64.8 

69.2 

69.4 

69.4 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

C8 

20000 

70.1 

70.6 

70.8 

70.8 

71.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71,7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

C8 

IBOOO 

70.1 

70.6 

70.8 

70.8 

71.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

GB 

16000 

70.1 

70.6 

70.8 

70.8 

71.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

CB 

14000 

71.0 

71.4 

71.7 

71.7 

72.3 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

6E 

12000 

72.4 

72.9 

73.1 

73.1 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74-1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

SE 

10000 

73.1 

73.6 

73.8 

73.8 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

(B 

9000 

73.1 

73.6 

73.8 

73.8 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

QB 

8000 

74.3 

79.0 

79.2 

79.2 

79.9 

76.0 

76.1 

76,1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

GE 

7000 

79.3 

76.0 

76.2 

76.2 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

OB 

6000 

79.7 

76.3 

76.6 

76.6 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

GE 

9000 

76.4 

77.1 

77.3 

77.3 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

OB 

4900 

77.7 

78.4 

78.7 

78.7 

79.3 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

GS 

4000 

77.8 

78.6 

78.8 

78.8 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

at 

3900 

78.1 

79.0 

79.2 

79.2 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

GB 

3000 

79.3 

80.2 

80.4 

80.4 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.7 

81.7 

GB 

2900 

80.4 

81.3 

81.6 

81.6 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

QB 

2000 

82.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

GB 

1800 

82.2 

83.2 

83.4 

83.4 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.7 

84.7 

GB 

1900 

89.0 

86.0 

86.3 

86.3 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

GB 

1200 

86.4 

87.4 

87.8 

87.8 

88.4 

88.7 

88.9 

88.9 

ee.9 

89.0 

87,0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

GB 

1000 

87.7 

88.7 

89.3 

89.4 

90.3 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

GB 

900 

88.0 

89.0 

89,7 

89.8 

90.7 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

GB 

800 

88.6 

89.7 

90.7 

90.8 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

GB 

700 

89.0 

90.1 

91.2 

91.3 

92.6 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

GB 

600 

89.4 

90.8 

92.2 

92.4 

93.7 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

GB 

900 

89.7 

91.3 

92.9 

93.1 

94.3 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

QB 

400 

89.8 

91.7 

93.3 

93.8 

95.0 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

GB 

300 

90.0 

92.4 

94.1 

94.8 

96.2 

96.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

Q8 

200 

90.0 

92.4 

94.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.2 

97-3 

97.3 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

GB 

100 

90.0 

92.4 

94.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.9 

97.9 

98.1 

98.3 

98.7 

99.1 

99.3 

QB 

000 

90.0 

92.4 

94.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.9 

97.9 

98.1 

98.3 

98.7 

99.3 

100.0 

lonu.  NUmBR  OF  OBSKRVATIOIIS  900 
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OPERATIHG  LOCATION  "A* 
USAFSTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCEffTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBBRs  723550  STATION  NAHE:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  Urc: 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

03-05 

CKILIRO 

VISIBILITY  IN 

STATlfTB 

MILES 

IK 

1  OR 

OR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

FRET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

cRn. 

61.0 

61.7 

61.8 

62.3 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

6B 

20000 

65.9 

66.8 

66.9 

67.4 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

6B 

18000 

66.0 

66.9 

67.0 

67.6 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.6 

69.6 

CB 

16000 

66.0 

66.9 

67.0 

67.6 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.6 

69.6 

CK 

14000 

66.8 

67.7 

67.8 

68.3 

69.4 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

OR 

12000 

67.2 

68.1 

68.2 

68.8 

69.9 

69.9 

70-1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.6 

70.8 

70.8 

6R 

10000 

68.2 

69.1 

69.2 

69.8 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

CR 

9000 

68.3 

69.2 

69.3 

69.9 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

72.1 

72.1 

CR 

8000 

69.8 

70.7 

70.8 

71.3 

72.7 

72.7 

72.9 

72,9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.4 

73.6 

73.8 

73.8 

GB 

7000 

70.6 

71.4 

71.6 

72.1 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.2 

74.3 

74.6 

74.6 

CR 

6000 

70.6 

71.4 

71.6 

72.1 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.2 

74.3 

74.6 

74.6 

OB 

5000 

71.0 

71.9 

72.0 

72.6 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.7 

74.8 

75.0 

75.0 

GB 

4500 

72.1 

73.0 

73.1 

73.7 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.8 

75.9 

76.1 

76.1 

OR 

1000 

72.3 

73.2 

73.3 

73.9 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

76.0 

76.1 

76.3 

76.3 

GB 

3500 

73.0 

73.9 

74.0 

74.6 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

OB 

3000 

74.0 

74.9 

75.0 

75.7 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.8 

77.9 

78.1 

78.1 

GB 

2500 

75.1 

76.1 

76.2 

76.9 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

GB 

2000 

76.8 

77.9 

78.1 

78.8 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

81.1 

81.2 

81.4 

81.4 

GB 

1800 

77.6 

78.7 

78.9 

79.6 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

GB 

1500 

79.7 

80.9 

81.1 

81.8 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

84.1 

84.2 

84.4 

84.4 

OR 

1200 

82.0 

83.3 

83.6 

84.2 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

OB 

1000 

83.6 

85.0 

85.2 

85.9 

87.7 

87.8 

88.2 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

OB 

900 

84.4 

85.9 

86.2 

86.9 

88.7 

88.8 

89.2 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.9 

90-0 

90-2 

90,2 

GB 

800 

84.9 

86.6 

87.1 

87.9 

89.7 

89.8 

90.2 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91.2 

OB 

700 

85.7 

87.3 

88.1 

88.9 

90.8 

90.9 

91.3 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

CR 

600 

85.8 

87.6 

88.6 

89.8 

91.7 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

OB 

500 

86.3 

88.4 

89.7 

91.0 

93.1 

93.2 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

GB 

400 

86.6 

88.9 

90-1 

91.8 

94.0 

94.1 

95,0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

OB 

300 

86.6 

88.9 

90.1 

91.8 

94.2 

94.4 

95.4 

95.8 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

GB 

200 

86.6 

88.9 

90.2 

91.9 

94.3 

94.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.6 

96.8 

96,9 

97.3 

97.4 

97.7 

97.7 

GB 

100 

86.6 

88.9 

90.2 

91.9 

94.3 

94.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.9 

98.1 

98.8 

99.1 

OB 

000 

86.6 

88.9 

90.2 

91.9 

94.3 

94.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.7 

97.0 

97.1 

98.0 

98.2 

99.1 

100.0 

TOTAL  mJNBKR  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTIHG  UX:ATI0II 
USAFSmC,  ASHBVlLUt  RC 


PBRCBirCAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SCRTICXi  NUmSR:  723550  STATION  NAMBs  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
HONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


cxiLura 
in  1 

FBBI  1 

OB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STBTUTB 

GB  GB  GB  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

53.9 

55.0 

55.3 

55.6 

55.9 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

57.2 

5.  .7 

GB 

20000 

59.6 

61.4 

62.0 

62.3 

62.7 

62.8 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

64.1 

64.7 

GK 

laooo 

59.9 

61.8 

62.3 

62.7 

63.0 

63.1 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

64.4 

65.0 

OB 

16000 

59.9 

61.8 

62.3 

62.7 

63.0 

63.1 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

64.4 

65.0 

GB 

14000 

60.3 

62.2 

62.8 

63.1 

63.4 

63.6 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.9 

65.4 

Cl 

12000 

61.1 

63.1 

63.7 

64.1 

64.4 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.2 

65.2 

65.9 

66.4 

GB 

10000 

62.7 

64.7 

65.3 

65.8 

66.2 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.7 

68.2 

GB 

9000 

62.9 

64.9 

65.6 

66.0 

66.4 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.9 

68.4 

GB 

8000 

63.9 

65.9 

66.9 

67.3 

67.8 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.7 

68.7 

69.3 

69.9 

a 

7000 

64.4 

66.4 

67.4 

67.9 

68,3 

68.4 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.9 

70.4 

GB 

6000 

64.4 

66.4 

67.4 

67.9 

68.3 

68.4 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.9 

70.4 

« 

SOOO 

64.7 

66.7 

67.7 

68.1 

68.6 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

70.1 

70.7 

GB 

4SOO 

66.2 

68.4 

69.4 

70.0 

70.4 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

72.0 

72.6 

GB 

4000 

66.6 

68.8 

69.8 

70.3 

70.8 

70.9 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

72.3 

72.9 

OB 

3900 

67.1 

69.3 

70.3 

70.9 

71.3 

71.4 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.9 

73.4 

OB 

1000 

68.1 

70.8 

71.8 

72.3 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

74.4 

75.0 

GB 

2500 

69.4 

72.2 

73.3 

73.9 

74.6 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

76.1 

76.7 

CB 

2000 

72.0 

75.0 

76.2 

76.9 

77.7 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

79.2 

79.8 

GB 

1800 

72.3 

75.3 

76.6 

77.2 

78.0 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

79.6 

80.1 

GB 

1500 

75.2 

78.2 

79.7 

80.7 

81.4 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

83.0 

83.6 

GB 

1200 

76.2 

79.2 

80.7 

81.7 

82.4 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

84.0 

84.6 

m 

1000 

77-8 

80.8 

82.3 

83.4 

84.2 

84.3 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

86.1 

86.7 

GB 

900 

78.1 

81.1 

82.8 

83.9 

84.7 

84.8 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.6 

87.1 

GB 

800 

79.2 

82.2 

84.1 

85.3 

86.3 

86.4 

86.9 

87,0 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

88.2 

88.9 

GB 

700 

79.9 

83.1 

85.0 

86.4 

87.4 

87.7 

88.2 

88.4 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.7 

90.3 

OB 

600 

80.0 

83.4 

85.3 

87.0 

88.1 

88.3 

88.9 

89.2 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

90.4 

91.1 

GB 

500 

80.2 

84.0 

86.0 

88.3 

90.0 

90.4 

91.0 

91.3 

91.6 

91.6 

91-8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.7 

93.3 

OB 

400 

80.6 

84.6 

86.9 

89.4 

91.4 

92.0 

92.7 

93.2 

93.4 

93.6 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.7 

95.3 

GB 

300 

80.6 

84.6 

87.1 

89.9 

92.1 

92.8 

93.7 

94.3 

94.6 

95.0 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

96.1 

96.8 

GB 

200 

80.6 

84.6 

87.1 

89.9 

92.2 

92.9 

93.8 

94.6 

94.9 

95.6 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

97.2 

98.1 

OB 

100 

80.6 

84.6 

87.1 

89.9 

92.2 

92.9 

93.9 

94.7 

95.0 

95.8 

96.8 

96.8 

97.3 

97.4 

98.3 

99.4 

OB 

000 

80.6 

84.6 

87.1 

89.9 

92.^ 

92.9 

93.9 

94.7 

95.0 

95.8 

96.8 

96.8 

97.3 

97.4 

98.6 

100.0 

TOTAL  Numn  OF  cmsmtaicms  900 
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OPBRATIHO  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLB  NC  FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATlfTB 

MILES 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

C8IL 

51.3 

52.1 

52.2 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.4 

OB 

20000 

58.9 

60.0 

60.1 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.6 

68 

18000 

59.0 

60.1 

60.2 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.7 

68 

16000 

59.0 

60.1 

60.2 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.7 

6B 

14000 

59.2 

60.6 

60.8 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

62.2 

68 

12000 

60.1 

61.7 

62.0 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.4 

OB 

10000 

62.4 

64.1 

64.6 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65-7 

65.8 

66.2 

GB 

9000 

63.0 

64.7 

65.1 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66-2 

66.3 

66.8 

GB 

8000 

64.3 

66.1 

66.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

60.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.6 

68 

7000 

65.3 

67.1 

67.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68-7 

68.7 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.6 

GB 

6000 

65.8 

67.6 

68.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

70.0 

GB 

5000 

66.2 

68.3 

69.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.9 

68 

4500 

67.1 

69.2 

70.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

72.0 

68 

4000 

68.1 

70.2 

71.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

73.1 

68 

3500 

69.0 

71.1 

72.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

74.0 

GB 

3000 

70.9 

73.0 

74.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

76.0 

OB 

2500 

71.9 

74.3 

75.3 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.4 

GB 

2000 

74.3 

76.9 

78.0 

79.1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

60.4 

GB 

1800 

75.0 

77-6 

78.7 

79-9 

80.3 

80.3 

60.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

81.2 

GB 

1500 

77,0 

79.7 

81.1 

82.3 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.9 

68 

1200 

78.6 

81.4 

83.0 

84.4 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

86.0 

GB 

1000 

80.8 

83.8 

85.6 

87.2 

87.9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

89.1 

68 

900 

81.6 

84.7 

86.6 

88.2 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

90.1 

68 

800 

82.1 

85.2 

87.2 

89.2 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

91.3 

GB 

700 

82.3 

85.6 

87-7 

89.8 

90.8 

90-9 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91,7 

91.8 

92.2 

68 

600 

82.4 

85.7 

87.8 

89.9 

91.1 

91.2 

91.4 

91.8 

91.8 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.7 

OB 

500 

82.7 

86.0 

88.3 

90.8 

92.6 

93.0 

93.6 

94.0 

94.0 

94.2 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

95.1 

GB 

400 

82.8 

86.1 

88.4 

91.0 

92.8 

93.2 

93.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.4 

GB 

300 

82.9 

86.3 

88.7 

91.2 

93.0 

93.4 

94.4 

95.6 

96.0 

96.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.9 

98.3 

GB 

200 

82,9 

86.3 

88.7 

91.2 

93-0 

93.4 

94.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.9 

97.9 

98.2 

98.4 

90.7 

99.1 

GB 

100 

82.9 

86.3 

88.7 

91.2 

93.0 

93.4 

94.6 

95-7 

96.2 

96.8 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

99.2 

99.  B 

GB 

000 

82.9 

86.3 

88.7 

91.2 

93.0 

93.4 

94.6 

95.7 

96.2 

96.8 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATlllG  LOCATION  ”A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBEVILLE  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


NCKTION  NlffSER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

4  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

12-14 

CELLING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

68 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FE8T  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

QB 

20000 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

18000 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

es 

16000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

14000 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OB 

12000 

67.7 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

fi8.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

ei 

lOOOO 

70.4 

70.6 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

08 

9000 

70.5 

70,7 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.7 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

es 

8000 

72.0 

72.2 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

08 

7000 

72.6 

72.9 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

08 

6000 

73.4 

73.6 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

08 

«>00 

73.7 

74.0 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

08 

4500 

74.5 

74.9 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

a 

4000 

75.1 

75.4 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

« 

3500 

75.5 

75.9 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

QB 

3000 

78.3 

78.6 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

«3B 

2500 

80.4 

80.8 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

08 

2000 

83.2 

83.6 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

1800 

8J.9 

84.3 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

es 

1500 

86.5 

87.1 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

08 

1200 

88.1 

88.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90,0 

90.0 

08 

1000 

89.5 

90.7 

91.9 

92.4 

92,5 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

900 

89.8 

90.9 

92.1 

92.8 

93.1 

93,1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

es 

800 

90.4 

91.5 

92.8 

93.8 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

QB 

700 

90.8 

92.0 

93.3 

94.4 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

600 

90.9 

92.1 

93.4 

94.7 

95.4 

95.4 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

500 

91.0 

92.2 

93-7 

95.0 

95.8 

96.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GS 

400 

91.0 

92.2 

93.7 

95.1 

95.9 

96.4 

97.0 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GS 

300 

91.0 

92.4 

93.9 

95.3 

96.3 

97.0 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

G8 

200 

91.0 

92.4 

93.9 

95.3 

96.3 

97.0 

97.9 

98.3 

98.6 

98.8 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

GB 

100 

91.0 

92.4 

93.9 

95.3 

96.3 

97.0 

97.9 

98.3 

98.6 

98.8 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100,0 

08 

000 

91.0 

92.4 

93.9 

95.3 

96.3 

97.0 

97.9 

98.3 

98.6 

96.8 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  899 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCE^^^AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550 

STATION  NAME:  FORT 

SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

Lsr 

TO  UTC: 

+  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

20000 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

18000 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

16000 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

14000 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

12000 

72.6 

72.6 

72.6 

72-7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72  .8 

72.8 

72.8 

72.0 

72.8 

GB 

10000 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

9000 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

8000 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

7000 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

6000 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

5000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

4500 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

4000 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

61.4 

81.4 

GB 

3500 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

83.2 

GB 

3000 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

2500 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86,7 

86.7 

86.7 

GB 

2000 

88.3 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

1800 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

1500 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

1200 

91.6 

91.7 

91-7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

1000 

92.4 

92.9 

92-9 

93.3 

93.3 

93.3 

93,3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

900 

92.8 

93.2 

93.2 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

800 

93.4 

93.9 

94.0 

94.7 

94-9 

94.9 

95.0 

95-2 

95.4 

95.4 

95-4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

700 

93.7 

94.1 

94,3 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

600 

94.1 

94.6 

94.9 

95.7 

96.0 

96.2 

96.4 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

9/.  2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

500 

94.2 

94.7 

95.0 

95.8 

96.2 

96.4 

96.9 

97 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

400 

94.6 

95.0 

95.3 

96.2 

97,0 

97.2 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

300 

94.6 

95.0 

95.3 

96.2 

97.1 

97.3 

97.8 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

200 

94.6 

95.0 

95.3 

96.3 

97.3 

97.6 

98.0 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

GB 

100 

94.6 

95.0 

95.3 

96.3 

97.3 

97.6 

98.0 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.9 

6S 

000 

94.6 

95.0 

95.3 

96.3 

97.3 

97.6 

98.0 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIIIQ  LOCATION  *A* 
USAFBCAC,  ASflBVlLLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUKBER: 

723550 

STATION  NAHE:  FORT  SILL 

OR 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN 

GE 

'JB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

64.1 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GE 

20000 

72.1 

72.3 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

6B 

18000 

72.7 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73,2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

16000 

72.8 

73.0 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

6B 

14000 

74.0 

74.2 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74,6 

GB 

12000 

76.1 

76-3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

10000 

79.0 

79.2 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

y9.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

9000 

79.1 

79.3 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

BOOO 

80.4 

80.7 

80.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

7000 

81.0 

81.2 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

6000 

81.8 

P‘».0 

82.1 

82.4 

82.4 

87.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

5000 

82.4 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GS 

4500 

84.0 

84.2 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.0 

84.8 

84.8 

OB 

4000 

84.7 

84.9 

85.0 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

3500 

85.7 

85.9 

86.0 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

3000 

86.7 

86.9 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

CK 

2500 

88.8 

89.0 

89.2 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

2000 

89.9 

90.1 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1800 

90.3 

90.7 

90.9 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GS 

1500 

91.6 

92.0 

92.2 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GS 

1200 

92.0 

92.4 

92.9 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GS 

1000 

92.3 

92.9 

93.7 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GS 

900 

92.4 

93.0 

93.8 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GS 

800 

93.0 

93.6 

94.4 

95.3 

95.6 

95.6 

95,6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

700 

93.6 

94.1 

95.0 

95.9 

96.1 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

es 

'00 

93.9 

94.4 

95.3 

96.2 

96.4 

96.8 

96.8 

97,0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

500 

94.0 

94.7 

95.6 

96.8 

97.1 

97.4 

97.7 

97-9 

97.9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

400 

94.0 

94.8 

95.7 

96.9 

97.3 

97.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

300 

94.0 

94.8 

95.7 

97.1 

97.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

94.0 

94.8 

95.7 

97.1 

97.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

94.0 

94.8 

95.7 

97.1 

97.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

cs 

000 

94.0 

94.8 

95.7 

97.1 

97.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUHBBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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0PERAT1II6  LOCATlOlf  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  IIC 


PSRCENTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UIC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GE 

1 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBlLITif  m  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.7 

GE 

20000 

73.7 

73.9 

74.2 

74.2 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.5 

74.6 

74.7 

74.9 

GE 

18000 

73.9 

74.1 

74.4 

74.4 

74-7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

75.1 

GE 

16000 

74.0 

74.2 

74.6 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.2 

GE 

14000 

75.1 

75.3 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.3 

GE 

12000 

76.8 

77,0 

77.3 

77.3 

77.6 

77.7 

77,7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

78.0 

GE 

10000 

79.0 

79,2 

79.6 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.2 

GE 

9000 

79,3 

79.6 

79.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.6 

GE 

8000 

80.1 

80.3 

80.7 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.7 

GE 

7000 

80.3 

80.6 

80.9 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.9 

GE 

6000 

80.4 

80.7 

81.0 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

82.0 

GE 

5000 

81.6 

81.8 

82.1 

82.4 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

83.1 

JB 

4500 

82.6 

82.8 

83.2 

83.6 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

GE 

4000 

83.1 

83.3 

83.8 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

OB 

3500 

83.8 

84.0 

84.6 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.7 

GE 

3000 

84.7 

84.9 

85.4 

85.8 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.6 

GE 

2500 

85.1 

85.3 

86.0 

86.3 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.1 

GE 

2000 

85.9 

86.1 

87.0 

87.3 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

GE 

1800 

86.7 

86.9 

87.8 

88.1 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

GE 

1500 

88.7 

88.9 

89.8 

90.1 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.9 

OB 

1200 

89.2 

89.4 

90.4 

90-8 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.7 

GE 

1000 

90.1 

90.4 

91.7 

92.0 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92-7 

92.8 

93.0 

GE 

900 

90.6 

90.9 

92.1 

92.4 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.4 

GE 

800 

91.2 

91.7 

92.9 

93.4 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

GE 

700 

91.7 

92-1 

93.3 

93.9 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.9 

6B 

600 

92.1 

92.6 

93.8 

94.4 

94.9 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.8 

OB 

500 

93.3 

93.8 

95,1 

95.8 

96.2 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

GE 

400 

93.4 

94.0 

95.3 

96.3 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

98.1 

GE 

300 

93.6 

94.2 

95.7 

96.8 

97.7 

^7,9 

98-2 

98.2 

98.2 

98.7 

98-7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

GE 

200 

93.6 

94.2 

95.7 

96.8 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

CB 

100 

93.6 

94.2 

95.7 

96.8 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

GE 

000 

93.6 

94.2 

95.7 

96.8 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPSRKTlllG  LOCATION 
UaAFKTAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


csiLmc 

IN 

rSBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6E 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

60.0 

60.4 

60.6 

60.7 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.4 

61.6 

GB 

20000 

67,2 

67.8 

68.0 

68.2 

68.5 

66.6 

60.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

69.0 

69.1 

CT 

18000 

67.4 

68.0 

68.2 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.3 

GB 

16000 

67.5 

68.1 

68.2 

68. S 

60.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.4 

GB 

14000 

68.3 

68.9 

69.1 

69.4 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.3 

GB 

12000 

69.3 

70.0 

70.2 

70.4 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.2 

71.3 

GB 

10000 

71.2 

71.9 

72.2 

72.5 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.4 

at 

9000 

71.4 

72.1 

72.4 

72.7 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.6 

GB 

8000 

72.6 

73.4 

73.7 

74.1 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

75.1 

GB 

7000 

73.4 

74.1 

74.5 

74.8 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.8 

GB 

6000 

73.8 

74.5 

74.9 

75.2 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.2 

GB 

9000 

74.4 

75.2 

75.5 

75.9 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.9 

OS 

4900 

75.6 

76.4 

76.8 

77.2 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

/7.8 

77.9 

78.0 

78.2 

GS 

4000 

76.1 

77.0 

77.3 

77.7 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78. 3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.6 

78.7 

GB 

3900 

76.9 

77.8 

78.2 

78.5 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.6 

(S 

3000 

78.4 

79.3 

79.7 

80.1 

80.5 

80.5 

60.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

81.0 

81.2 

GB 

2900 

79.7 

80.7 

81.2 

61.6 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.5 

82.7 

GB 

2000 

81.6 

82.6 

83.2 

83.6 

8^,1 

84.1 

84.2 

84.2 

84 .2 

84.3 

84.3 

84.3 

84. 4 

84.4 

84.6 

84.7 

GB 

1800 

82.1 

83.2 

83.8 

84.2 

84.7 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.4 

GB 

1900 

84.3 

85.5 

86.1 

86.6 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.7 

87.8 

GB 

1200 

89.5 

86.7 

87.5 

88.0 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.3 

GB 

1000 

86.8 

88.1 

89.1 

89.8 

90.4 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.3 

68 

900 

87-2 

88.6 

89.6 

90.3 

90.9 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

OB 

800 

87.9 

89.3 

90.4 

91.3 

92.0 

92.1 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

GS 

700 

88.3 

89.8 

91.0 

92.0 

92.8 

92.9 

93.2 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

GB 

600 

88.6 

90.1 

91.4 

92.5 

93.4 

93.6 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

GB 

900 

88.9 

90.6 

92.0 

93.3 

94.4 

94.7 

95.1 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-9 

96.1 

GS 

400 

89.1 

90.9 

92.3 

93.8 

95.1 

95.4 

95.9 

96.3 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

GB 

300 

89.1 

91.1 

92.6 

94.1 

95.5 

95.9 

96.6 

97.0 

97.2 

97.5 

97.7 

97.8 

98.0 

90.0 

98.2 

98.4 

08 

200 

89.1 

91.1 

92.6 

94.2 

95.6 

96.0 

96.7 

97-1 

97.4 

97,8 

98.2 

98.2 

98.5 

98.6 

98.8 

99.0 

GB 

100 

89.1 

91.1 

92.6 

94.2 

95.6 

96.0 

96-7 

97.2 

97-4 

97.8 

90.3 

98.4 

98.7 

98.9 

99.3 

99.7 

GS 

000 

89.1 

91.1 

92.6 

94.2 

95,6 

96.0 

96.7 

97.2 

97-4 

97.8 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 
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Pago  270 


OPERATING  LOCATION  *A'' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

>  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATlfTB 

MILES 

IN 

GE 

6B 

GE 

6B 

GE 

GE 

GS 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FECT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

61.5 

61.8 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

20000 

65.1 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

18000 

65.1 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

16000 

65.1 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

6R 

14000 

65.5 

65.9 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

6B 

12000 

66.1 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

10000 

67.2 

67.6 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

9000 

67.2 

67.6 

67,7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

8000 

68.4 

68.8 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

6B 

7000 

70.4 

70.9 

71.0 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

6000 

71.6 

72.0 

72.2 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

SOOO 

72.5 

72.9 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OB 

4500 

73.4 

73.9 

74.0 

74.2 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

6B 

4000 

74.1 

74.6 

74.7 

74.9 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

3500 

74.5 

75.2 

75.3 

75.5 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

3000 

75.4 

76.0 

76.1 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

2500 

76.6 

77.2 

77.7 

78.1 

78.2 

78.3 

78.4 

78.4 

70.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

2000 

78.6 

79.4 

80.0 

80.3 

80.4 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

1800 

78.9 

79.8 

80.4 

80.8 

80.9 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

6B 

1500 

81.8 

82.9 

83.7 

84.1 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

1200 

82.9 

84.2 

85.2 

85.6 

85.7 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

6B 

1000 

84.9 

86.7 

87.6 

88.1 

88.3 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

900 

85.2 

87.0 

88.0 

88.4 

88.6 

80.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

800 

85.8 

88.3 

89.6 

90.0 

90.2 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

93. 9 

90.9 

90.9 

6B 

700 

86.0 

88.5 

89.8 

90.4 

90.6 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

600 

86.2 

88.7 

90.0 

90.6 

91.0 

91.3 

91.7 

91.0 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

500 

86.7 

89.2 

90.9 

91.7 

92.7 

93.0 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

400 

87.1 

89.7 

91.4 

92.4 

94.0 

94.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

GE 

300 

87.1 

89.7 

91.4 

92.4 

94.4 

95.1 

96-1 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.5 

6B 

200 

87.1 

89.7 

91.4 

92.5 

94.6 

95.3 

96.3 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.2 

CS 

100 

87.1 

89.7 

91.4 

92.5 

94.6 

95.3 

96.3 

97.0 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.7 

GE 

000 

87.1 

89-7 

91.4 

92.5 

94.6 

95.3 

96.3 

97.0 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

100.0 
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OPBRftriKG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEMriOM  HUMBER: 

723550 

STKTIon  HAMB:  FORT 

SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  OTC: 

*  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

03-05 

CBILIH6 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FRET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

60.2 

60.5 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

CT 

20000 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

6B 

18000 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

GB 

16000 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.6 

6B 

14000 

64.4 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

«B 

12000 

65.2 

65.6 

65.6 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.5 

GB 

10000 

65.7 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67,0 

GB 

9000 

65.7 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66-7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

CK 

BOOO 

66.5 

66.9 

66.9 

67.1 

67.4 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

GB 

7000 

67.8 

68.5 

68.5 

68.7 

69.0 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

cs 

6000 

68.7 

69.4 

69.4 

69.6 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

OR 

9000 

70.0 

70.6 

70.6 

70.9 

71.2 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71. e 

QE 

4SOO 

70.8 

71.4 

71.6 

71.8 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

GB 

4000 

71.4 

72.3 

72.5 

72.7 

73.0 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

GB 

3500 

72.0 

72.9 

73.1 

73.3 

73.7 

73.8 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

GB 

3000 

72.7 

73.5 

73.8 

74.0 

74.3 

74.4 

74  .6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

GB 

2500 

74.7 

75.7 

75.9 

76.1 

76.6 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77,0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

GB 

2000 

76.9 

78.1 

78.3 

78.6 

79.0 

79.1 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

GB 

1800 

77.5 

78.8 

79.0 

79.4 

79.8 

79.9 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.8 

80.8 

60.8 

80.9 

QB 

1500 

79.6 

80.9 

81.2 

81.5 

81.9 

82.0 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

03.1 

83.1 

83.2 

GB 

1200 

80.9 

82.3 

82.7 

83.0 

83.4 

83.5 

84.1 

84.3 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

GB 

1000 

82.5 

83.9 

84.3 

84.6 

85.1 

85.2 

85.8 

86.0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

GB 

900 

82.8 

84.2 

84.6 

85.3 

85.7 

85.8 

86.5 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

07.4 

87.4 

87.5 

GB 

800 

83.0 

84.5 

85.1 

86.0 

86.5 

86.6 

87.2 

87.8 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

GB 

700 

83.7 

85.4 

85.9 

87.0 

87.4 

87.5 

88.2 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

GB 

600 

84.1 

85.8 

86.3 

87.4 

87.8 

88.0 

88.7 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

GB 

500 

84.3 

86.5 

87.3 

88.9 

90.2 

90.4 

91.4 

92.0 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

GB 

400 

84.8 

87.1 

88.3 

90.3 

92.3 

92.6 

93.8 

94.6 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

GB 

300 

84.9 

87.2 

88.4 

90.4 

92.5 

92.8 

94.0 

94.9 

95.6 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.8 

GB 

200 

84.9 

87.2 

88.4 

90.4 

92.5 

92.9 

94.2 

95.3 

96.0 

96.3 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.4 

GB 

100 

84.9 

87.2 

88.4 

90.4 

92.5 

92.9 

94.2 

95.3 

96.0 

96.5 

97.1 

97.1 

97.5 

97.6 

97.8 

98.4 

GB 

000 

84.9 

87.2 

88.4 

90.4 

92.5 

92.9 

94.2 

95.3 

96.0 

96.5 

97.1 

97.1 

97.5 

97.6 

97.0 

100.0 
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OPERATinO  UXATIOIf  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOUHLY  OBSERVATIONS 


81ATI0II  NUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06>08 


CEILING 

IN 

FEET 

GS 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITlf  IH  STATUTB 

GB  GE  CE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CBU 

54.9 

55.6 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.3 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

GE 

20000 

58.9 

59.7 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

6E 

18000 

59.0 

59.8 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

GB 

16000 

59.0 

59.8 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

OE 

14000 

59.1 

59.9 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

OB 

12000 

60.0 

60.8 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

OB 

10000 

62.2 

62.9 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

es 

9000 

62.3 

63.0 

63.4 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

6B 

8000 

61.0 

63.8 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

GB 

7000 

63.8 

64.5 

65.2 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

CB 

6000 

64.9 

65.8 

66.5 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

OB 

5000 

66.1 

67.0 

67.6 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

CB 

4500 

67,5 

68.4 

69.0 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

CB 

4000 

68.4 

69.2 

69.9 

70.1 

70.6 

70.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

GE 

3500 

70.0 

70.9 

71.5 

71.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

OB 

1000 

70.5 

71.4 

72.2 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

CB 

2500 

71.8 

72.7 

73.4 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

GB 

2000 

74.1 

74.9 

76.0 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

OB 

1800 

75.1 

76.0 

77.2 

77.6 

78.1 

78.2 

78.2 

78.4 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78,8 

78.9 

78.9 

OB 

1500 

76.8 

77.8 

79.1 

79.7 

80.1 

80.2 

80.2 

80.4 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

GB 

1200 

78.3 

79.4 

80.8 

81.3 

81.7 

81.9 

82.3 

82.5 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83,0 

83.1 

83.1 

GB 

1000 

79.9 

81.2 

82.6 

83.2 

83.8 

84.0 

84.3 

84.5 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

OB 

900 

80.5 

81.9 

83.3 

84.0 

84.5 

84.7 

85.1 

85.3 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

OB 

800 

81.3 

82.7 

84.2 

84.8 

85.4 

85.7 

86.0 

86.2 

86.5 

86.7 

86.7 

06.7 

86.8 

86.0 

86.9 

86.9 

OB 

700 

81.5 

82.9 

84.7 

85.4 

85.9 

86.2 

86.7 

87.0 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

07.6 

87.6 

OB 

600 

81.5 

82.9 

84.7 

85.6 

86.3 

86.7 

87.3 

87.6 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

GB 

500 

62.3 

84.1 

86.2 

87.5 

88.5 

89,1 

89.8 

90.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

GB 

400 

83.0 

85.1 

87.7 

89.5 

90,6 

91.4 

92.4 

92.7 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

CB 

300 

83.0 

85.1 

88.0 

89.7 

91.6 

92.4 

93.5 

94.2 

94.6 

95.3 

95,4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95.9 

OB 

200 

83.0 

85.1 

88.0 

89-7 

91.6 

92.4 

93.5 

94.4 

94.8 

95.7 

95,9 

95.9 

96.1 

96.3 

96.6 

96.9 

CB 

100 

83.0 

85.1 

88.0 

89.7 

91.6 

92.4 

93.5 

94.4 

94.8 

95.9 

96.5 

96.5 

96.8 

97.2 

97.4 

99.1 

OB 

000 

83.0 

85.1 

88.0 

89.7 

91.6 

92.4 

93,5 

94.4 

94.8 

95.9 

96.5 

96.5 

96.8 

97.2 

97.4 

100.0 
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OrawriHO  lOCKTIOH  *A* 
USAFBIMC,  ASHBVIIXE  IK 


PKRCEWTACT  FBBQUEHCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8XATIOII  IIUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CSILUIQ 

in  1 

FBBt  1 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITV  IB  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

6E 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

50.5 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

iX 

20000 

58.5 

59.5 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GB 

18000 

59.0 

60.0 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GB 

16000 

59.0 

60.0 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

es 

14000 

59.4 

60.3 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GB 

12000 

60.4 

61.6 

61.8 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

G8 

10000 

63.4 

64.6 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

9000 

64.1 

65.3 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GB 

8000 

65.7 

67.0 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

7000 

66.2 

67.5 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OK 

6000 

66.7 

68.0 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OB 

5000 

68.3 

60.6 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

at 

4500 

69.7 

71.0 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

m 

4000 

70.2 

71.5 

71.7 

71.9 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

s* 

3500 

70.5 

71.8 

72.0 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

<■ 

3000 

70.9 

72.2 

72.4 

72.6 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

2500 

72.0 

73.4 

73.8 

74.0 

74.3 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB 

2000 

74.9 

76.5 

76.9 

77.3 

77.6 

77.8 

78.1 

78.4 

78.4 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

CB 

1800 

75.4 

76.9 

77.4 

78.0 

78.4 

78.6 

78.8 

79.1 

79.1 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GB 

1500 

76.3 

77.8 

78.4 

78.9 

79. S 

79.7 

80.0 

80.4 

80.4 

60.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

1200 

77.3 

78.8 

79.8 

80.8 

81.3 

81.7 

82.0 

82.5 

82.5 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

6B 

1000 

78.3 

79.9 

81.0 

81.9 

82.8 

83.2 

83.5 

84.0 

84.0 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB 

900 

78.4 

80.2 

81.3 

82.5 

83.4 

83.9 

84.2 

84.7 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

800 

78.8 

80.9 

82.5 

83.8 

84.8 

85.3 

85.6 

86.1 

86.1 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

«B 

700 

79.5 

81.5 

83.3 

84.9 

86.0 

86.5 

86.8 

87,4 

87.4 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

600 

79.8 

81.8 

83.9 

85.6 

86.8 

87.2 

87-5 

88.2 

88.2 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

500 

80.2 

82.4 

84.7 

86.8 

88.7 

89.5 

90,1 

91.2 

91.3 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

SB 

400 

80.4 

82.7 

85.3 

87.4 

90.0 

90.9 

92.2 

93-4 

93.7 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

300 

80.4 

82.7 

85.3 

87.5 

90.3 

91.2 

93.0 

94.5 

94.7 

95.5 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

GB 

200 

80.4 

82.7 

85.3 

87.5 

90.3 

91.2 

93.0 

94.6 

94.8 

95.7 

96.6 

96.6 

97.0 

97.1 

97.5 

97.6 

GB 

100 

80.4 

82.7 

85.3 

87.5 

90.3 

91.2 

93.0 

94.6 

94.8 

95.7 

96.6 

96.6 

97.4 

97.7 

98.6 

99.8 

GB 

000 

80.4 

82.7 

85.3 

87.5 

90.3 

91.2 

93.0 

94.6 

94.8 

95.7 

96.6 

96.6 

97.4 

97.7 

98.6 

100.0 
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OPERATING  lOCKTIOR  *A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBRTAGE  FRBQUBRCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mMKR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  irrc: 

*  6 

MOimi: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

III  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

51.3 

51.4 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51 .6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

GE 

20000 

60.2 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

18000 

60.2 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

16000 

60.2 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

14000 

61.1 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

OB 

12000 

62.0 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

10000 

66.2 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

9000 

66.2 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

8000 

68.2 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

7000 

68.6 

68.9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

6000 

69.4 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

5000 

70.9 

71.2 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB 

4500 

72.4 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GB 

4000 

72.8 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

3500 

73.8 

74.1 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB 

3000 

75.6 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

2500 

77.3 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

2000 

79.5 

79.9 

80.3 

80.5 

80.8 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

1800 

79.9 

80.4 

80.9 

81.1 

81.4 

81.4 

81.6 

81,8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

1500 

81.1 

81.8 

82.4 

82.6 

82.9 

82.9 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

1200 

83.1 

84.2 

84.9 

85.2 

85.5 

85.5 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

1000 

83.9 

85.3 

86.1 

86.8 

87.3 

87.3 

87.8 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

900 

84.3 

85.9 

87.1 

87.7 

88,3 

88.3 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

800 

84.8 

86.8 

88.1 

88.9 

89,7 

89.7 

90.4 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

700 

85.6 

87.6 

89.0 

89.9 

90.6 

90.6 

91.4 

92.0 

02.2 

92.3 

92,3 

92.3 

92,5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

600 

85.6 

87.6 

89.4 

90.2 

91.2 

91.2 

91.9 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

500 

86.0 

88.2 

90.3 

91.6 

93.0 

93.1 

94.2 

94.8 

94.9 

95.2 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

400 

86.2 

88.4 

91.0 

92.4 

94.2 

94.4 

95.9 

96.7 

96.8 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

300 

86.5 

88.7 

91.3 

92.7 

94.7 

94.9 

96.6 

97,3 

97.4 

97.8 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

200 

86.5 

88.7 

91.3 

92.7 

94.8 

95.1 

96.8 

97,6 

97.7 

98,3 

99.1 

99.1 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

100 

86.? 

88.7 

91.3 

92.7 

94.8 

95.1 

96,8 

97.7 

97.8 

98.4 

99.2 

99.2 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

86.5 

88.7 

91.3 

92.7 

94.8 

95.1 

96.8 

97.7 

97,8 

98.4 

99.2 

99.2 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 
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SBSSe  SBBSe  bbbbb  bbbbb  bbbsb  bbbbb 


oraRxrmo  ukatioh  'a*  pkhchttagb  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAnZK,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnriOH  HUMBER:  723S50  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS;  15-17 


CBILIHQ  VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 


IN 

FEET 

6B 

7 

6B 

6 

6B 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

OE  20000 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

a  18000 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

OE  16000 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

QE  14000 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OE  12000 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

6-. 5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OE  10000 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OE  9000 

67.5 

67,7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OE  8000 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OE  7000 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GX  6000 

70.5 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

08  SOOO 

71.7 

71.9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

QE  4500 

72.8 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE  4000 

74.2 

74.4 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB  3500 

75.7 

75.9 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

QE  300'' 

77.7 

78.0 

78.2 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OE  2500 

80.0 

80.2 

00.4 

80.6 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OB  2000 

82.6 

82.8 

83.2 

83.4 

83.9 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

b4.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OE  1800 

83.1 

83.3 

83.8 

84.0 

84.5 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OE  1500 

84.8 

85.2 

85.6 

85.8 

86.3 

86.3 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OB  1200 

86.6 

87.3 

87.7 

88.0 

88.5 

88.5 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

cm  1000 

87.5 

08.4 

88.9 

89.4 

90.1 

90.1 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB  900 

87.6 

88.5 

89.0 

89.6 

90.3 

90.3 

90.9 

91-0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

08  800 

M.4 

89.2 

90.2 

91.0 

91.9 

91.9 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

93,1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

08  700 

89.4 

90.2 

91.2 

92.4 

93.8 

93.8 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

08  600 

89.6 

90.5 

91.7 

93.0 

94.4 

94.4 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95-7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

08  500 

90.0 

91.0 

92.6 

94.2 

95.7 

95.7 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08  400 

90.0 

91.0 

92.7 

94.5 

96.2 

96.2 

97.5 

97.8 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08  300 

90.0 

91.0 

92.7 

94.6 

96.3 

96.5 

97.7 

98.2 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08  200 

90.0 

91.0 

92.7 

94.6 

96.3 

96.5 

97.7 

98.2 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

08  100 

90. 0 

91.0 

92.7 

94.6 

96.3 

96.5 

97.7 

98.2 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

08  000 

90.0 

91.0 

92.7 

94.6 

96.3 

96.5 

97.7 

98.2 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TDAL  NnSER  OP  OBSERVKriONS  930 
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OPERKTIIIG  LOCMTION  *A*  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


saaicm  i 

RMBBR: 

723550 

STATION  NAHB:  FORT  SILL 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LOT 

TO  OTC: 

*  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

18-20 

CBIL1II6 

VISIBILITI  IN 

STATUTE 

NILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

7E 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CKlh 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

6E 

20000 

61.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

6B 

ISOOO 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

16000 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

14000 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

6:>  .4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB 

12000 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OE 

10000 

69.8 

69.8 

69.8 

69.0 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69. « 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

9000 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

eooo 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

7000 

71.7 

71.8 

71.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

6000 

73.1 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

sooo 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

"  '.6 

74.6 

74.6 

74.6 

CB 

4500 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

4000 

75.7 

75.8 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

3500 

76.3 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

3000 

77.8 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

2500 

79.3 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

2000 

82.1 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

1800 

82.6 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

1500 

84.7 

85.3 

85.3 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

1200 

86.1 

86.7 

86.7 

87.4 

87.7 

87,7 

87.8 

87-8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

6E 

1000 

86.6 

87.3 

87.3 

88.1 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

OB 

900 

87.6 

88.2 

88.2 

89.1 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

800 

88.7 

89.4 

89.4 

90.4 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

700 

89.5 

90.4 

90.5 

91.5 

92.4 

92.6 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

OB 

600 

90.0 

91.0 

91.3 

92.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.6 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

GB 

500 

90.2 

91 .7 

92.4 

93.7 

95.1 

95.3 

95.5 

95.6 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

OB 

400 

90.4 

92  .C 

92.8 

94.6 

96.3 

96.4 

96.8 

97.1 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GE 

300 

90.4 

92.0 

92.9 

94.7 

96.8 

96.9 

97.3 

97.7 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

99.1 

99.1 

6E 

200 

90.4 

92.0 

92.9 

94.7 

96.8 

96.9 

97.3 

97.7 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

OB 

100 

90.4 

92.0 

92.9 

94.7 

96.8 

96.9 

97.3 

97.7 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

GB 

000 

90.4 

92.0 

92.9 

94.7 

96.8 

96.9 

97.3 

97.7 

98.6 

99,1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOnrAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  927 
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GPBRJfflllG  LOCATIOH 
U8AFBEIIC,  ASHSVILI.B  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PADH  HOURLY  OBSERVATIONS 


8XATI0II  NUNBER:  7235S0  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

1  a 

1 

a 

6 

a 

5 

a 

4 

VISIBILITY  IN  STBTUTB 

G8  68  6E  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

a 

5/8 

GE 

1/2 

a 

3/8 

GE 

1/4 

a 

0 

m 

CBIL 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

20000 

65.3 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GK 

18000 

65.3 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OB 

16000 

■  3 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OK 

14000 

66.0 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66,7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

12000 

66.7 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67-2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

08 

10000 

69.1 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GS 

9000 

69.3 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70,0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

01 

8000 

71.4 

71.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

08 

7000 

72,2 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73,0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

a 

6000 

73.1 

73.6 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

a 

SOOO 

74.4 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

08 

4500 

75.3 

75.7 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76,3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

08 

4000 

75.8 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

08 

3500 

76.3 

76.7 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

08 

3000 

77,7 

78.3 

78.5 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

cm 

2500 

78.9 

79.5 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80. 0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

cm 

2000 

81.0 

81.7 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

m 

1800 

81.7 

82.3 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83-1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

08 

1500 

83.5 

84.3 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

a 

1200 

84.5 

85.2 

85.7 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87,2 

87.2 

87.2 

87.2 

a 

1000 

86.7 

87.9 

88.5 

89.2 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90,3 

90.3 

08 

900 

87.3 

88.5 

89.0 

89.8 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90,8 

90.8 

a 

800 

88.1 

89.4 

90.0 

90.7 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.8 

91,9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

a 

700 

88.5 

89.8 

90.3 

Dl.O 

91 . ; 

91.7 

91-7 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92,4 

92.4 

a 

600 

68.5 

89.8 

90.3 

91.3 

92.0 

92.1 

92.1 

92.3 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

92.9 

08 

500 

88.6 

90.1 

90.9 

92.2 

93.6 

93.9 

93.9 

94.2 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94.7 

08 

400 

88.7 

90.3 

91.4 

92.9 

94.8 

95.3 

95.6 

96.0 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

a 

300 

88.7 

90.3 

91.4 

92.9 

95.4 

95.8 

96.3 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

08 

200 

88.7 

90.3 

91.4 

92.9 

95.4 

95.8 

96.3 

96.9 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

a 

100 

88.7 

90.3 

91.4 

92.9 

95.4 

95.8 

96.3 

97.1 

97-5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.7 

96.8 

99.0 

99.4 

GB 

000 

88.7 

90.3 

91.4 

92.9 

95.4 

95.8 

96.3 

97.1 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.8 

98.9 

99.2 

100.0 

TOOa  NUHIKR  OW  OBSBFWKTIOIIS  927 
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OPBRATIRG  LOCATION  "A* 
U8AFSTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEffTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAHP:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  I 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

56.2 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

20000 

61.9 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GE 

IBOOO 

62.0 

62.4 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

16000 

62.1 

62.5 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

14000 

62.8 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

CB 

12000 

64.0 

64.4 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GB 

10000 

66.4 

66.8 

67.0 

67.1 

6'».1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

CB 

rooo 

66.5 

67.0 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

8000 

68.0 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

7000 

68.9 

69.4 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

6000 

69.8 

70.3 

70.5 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

CB 

5000 

71.0 

71.6 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

4500 

72.1 

72.6 

72.8 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

CB 

4000 

72.8 

73.4 

73.6 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

GB 

3500 

73.6 

74.2 

74.5 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

CB 

3000 

74.8 

75.4 

75.6 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

2500 

76.3 

77.0 

77.3 

77.5 

77.7 

77,7 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

2000 

78.7 

79.5 

79.9 

80.2 

80.4 

80.5 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

GB 

1800 

79.3 

80.1 

80.6 

80.9 

81.2 

81.2 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

1500 

81.1 

82.0 

82.5 

82.9 

83.3 

83.3 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

GB 

1200 

82.4 

83.5 

84.2 

84.7 

85.1 

85.2 

85.5 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

66.0 

86.0 

66.0 

86.0 

GB 

1000 

83.8 

85.1 

85.8 

86.4 

87.0 

87.1 

87.4 

87.6 

87.7 

87.8 

87.9 

87. 9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

900 

84.2 

85.6 

86.3 

87.0 

87.6 

87-7 

88.1 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

8B.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

OB 

BOO 

84.9 

86.4 

87.4 

88.2 

88.9 

89.0 

89.4 

89.7 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

700 

85.4 

87.0 

88.1 

89.1 

89.8 

90.0 

90.4 

90.8 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

600 

85.6 

87-3 

88.4 

89,5 

90.4 

90.5 

91.0 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

500 

86.0 

87.9 

89.4 

90.8 

92.2 

92.5 

93.2 

93,6 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

400 

86.3 

88.3 

90.1 

91.7 

93.6 

94.0 

95.0 

95.5 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

OB 

300 

86.4 

88.3 

90.2 

91.9 

94.0 

94.4 

95.6 

96.3 

96.7 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97,7 

97.8 

GB 

200 

86.4 

88.3 

90.2 

91.9 

94.0 

94.5 

95-7 

96.5 

96.9 

97.4 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

OB 

100 

86.4 

88.3 

90.2 

91.9 

94.0 

94.5 

95.7 

96.5 

96.9 

97.5 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

98.8 

99,4 

GB 

GGO 

86.4 

88.3 

90.2 

91.9 

94.0 

94.5 

95.7 

96-5 

96.9 

97.5 

98.0 

98.0 

98.5 

98.6 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMOBR  OP  OBSERVATIONS  7434 
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OPBRATIMG  IXXATIOH  *A” 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STJfflOlf  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  I 

1  GB 

1 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CBIL 

63.0 

63.6 

63.9 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

GE 

20000 

69.8 

70.5 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

GB 

18000 

70.0 

70.7 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

OB 

16000 

70.0 

70.8 

71.1 

71.3 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

6B 

14000 

70.7 

71.4 

71.8 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

12000 

73.3 

73.0 

73.4 

73.6 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

CE 

10000 

74.7 

75.4 

75.8 

76.0 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

OB 

9000 

75.0 

75.7 

76.1 

76.3 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

GB 

8000 

76.6 

77.6 

78.0 

78.2 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

7B.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

GB 

7000 

77.4 

78.3 

78.6 

78.9 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

<m 

6000 

77.8 

78.7 

79.1 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79. B 

79.0 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GS 

6000 

78.8 

79.7 

80.3 

80.4 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

68 

4500 

80.3 

81.1 

81.6 

81.9 

82.1 

83.2 

82.3 

83.3 

82.3 

82.3 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

CB 

4000 

81.3 

83.3 

83.8 

83.1 

83.4 

83.4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

3500 

83.3 

83.3 

83.8 

84.1 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

3000 

#3.7 

84.8 

85.4 

85.7 

86.0 

66.1 

86.2 

86.3 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

oc 

3500 

84.9 

86.0 

86.7 

87.0 

87.4 

87.5 

67.6 

87-6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

OB 

2000 

86.4 

87.6 

88.3 

88.7 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

CB 

1800 

86.8 

88.0 

88.7 

89.1 

89.5 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

CB 

1500 

88.0 

89.4 

90.2 

90.6 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

GB 

1300 

89.0 

90.4 

91.3 

91.8 

92.3 

93.3 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.0 

CB 

1000 

89-7 

91.3 

93.3 

93.8 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

08 

900 

90.0 

91.6 

93.6 

93.3 

93.8 

93.9 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

34.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

GB 

800 

90.4 

92.1 

93.3 

94.0 

94.6 

94.7 

95.0 

95.1 

95-2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

GB 

700 

90.6 

93.5 

93-7 

94.5 

95.3 

95.4 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GB 

600 

90.8 

93.7 

93.9 

94.8 

95.6 

95.8 

96,1 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

GB 

500 

91.0 

92.9 

94.3 

95.3 

96.3 

96.5 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

GB 

400 

91.1 

93.1 

94.6 

95.7 

96.8 

97.1 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

08 

300 

91.1 

93.2 

94.6 

95.8 

97.0 

i7.3 

97.9 

98.3 

98.4 

98.6 

90.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

300 

91.1 

93.3 

94.6 

95.8 

97.0 

97.3 

97.9 

99.4 

98-5 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

GB 

100 

91.1 

93.2 

94.6 

95.8 

97.0 

97.3 

97,9 

98.4 

98.5 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

GE 

000 

91.1 

93.2 

94.6 

Q5.8 

97.0 

97.3 

97  .9 

98.4 

98.5 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVKTIOilS :  67639 
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OFERATIl^  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOM  HUMBER:  723550 

STATION 

LST  TO 

NAME:  FORT  SILL  OK 

IfPC:  +  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

JAM  HOURS: 

JAN  82 

ALL 

HOURS 

(LST) 

CLEAR  SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

40.6 

24.6 

9,7 

21.9 

3.1 

34.7 

1.2 

930 

03-05 

41.5 

18.1 

12.8 

23.5 

4.1 

40.4 

1.9 

930 

06-08 

24.7 

30.6 

17.6 

21.6 

5.4 

44.6 

3.5 

930 

09-11 

12.3 

38.7 

23.8 

21.7 

3.5 

49.0 

3.2 

930 

12-14 

12.3 

42.7 

21.9 

22.3 

.9 

45.1 

1.0 

930 

15-17 

13.1 

42.5 

22.0 

21.7 

.6 

44.4 

1.2 

930 

18-20 

18.1 

40.8 

21.4 

19.1 

.6 

41.2 

.8 

930 

21-23 

34.7 

27.8 

14.6 

21.8 

1.0 

37.4 

1.1 

930 

AU. 

aoims 

24.7 

33.2 

18.0 

21.7 

2.4 

42.1 

1.7 

7440 

MONTH: 

FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

30.4 

24.5 

15.5 

27.2 

2.5 

45.2 

.6 

846 

03-05 

32.3 

21.3 

13.7 

30.1 

2.6 

46.5 

1.9 

846 

06-08 

20.0 

29.7 

17.0 

29.8 

3.5 

50.4 

3.4 

846 

09-11 

13.5 

30.6 

18.1 

34.9 

3.0 

55.9 

3.2 

846 

12-14 

10.9 

32.6 

23.8 

32.4 

.4 

56,5 

1.3 

846 

15-17 

10.4 

36.8 

22.3 

30.1 

.4 

52.8 

.8 

846 

18-20 

11.8 

39.6 

20.7 

27.7 

.2 

48.6 

.5 

846 

21-23 

26.4 

31.4 

13.8 

27.4 

.9 

42.2 

.8 

846 

ALL 

HOURS 

19.4 

30.8 

18.1 

29.9 

1.7 

49.7 

1.6 

6768 
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operktihg  iocktioh  *a* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBRTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIOR  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:ALL 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRMAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOR 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIOH 

TOTAL 

OBS 

00-02 

29.9 

26.5 

17.2 

26.3 

.1 

43.7 

.8 

930 

03-05 

29.1 

26.9 

14.9 

28.1 

1.0 

44.0 

1.2 

930 

06-08 

15.7 

31.9 

22.3 

27.6 

2.5 

52.4 

2.5 

930 

09-11 

14.8 

31.0 

23.4 

29.8 

1.0 

54.2 

1.7 

930 

12-14 

10.5 

35.7 

26.7 

26.8 

.3 

53.8 

1.1 

930 

15-17 

8.5 

35.9 

27.7 

27.7 

.1 

55.6 

1.5 

930 

18-20 

11.9 

36.6 

25.8 

25.6 

51.5 

2.5 

929 

21-23 

24.9 

30.0 

18.0 

27.1 

45.1 

1.7 

930 

ALL 

HOURS 

18.2 

31.8 

22.0 

27.4 

.6 

50.0 

1.6 

7439 

nONTH:  APR  hours: 

ALL 

00-02 

31.1 

32.1 

16.2 

20.1 

.4 

36.8 

1.1 

900 

03-05 

29.1 

31.2 

16.8 

21.8 

1.1 

39.7 

2.1 

900 

06-08 

13.8 

35.1 

25.7 

24.8 

.7 

51.1 

2.6 

900 

09-11 

14.1 

36.9 

25.4 

23.6 

49.0 

.3 

900 

12-14 

11.0 

39.2 

31.1 

18.7 

49.8 

-6 

900 

15-17 

8.9 

45.6 

29.0 

16.4 

-1 

45. 6 

1.3 

900 

18-20 

12.8 

43.9 

28.9 

14.1 

.3 

43.3 

1.0 

900 

21-23 

26.8 

38.9 

16.7 

17.7 

34.3 

.4 

900 

MJ. 

BOORS 

18.4 

37.9 

23.7 

19.6 

.3 

43.7 

1.2 

7200 
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ammm  locatior  *a* 

USAFETAC,  ASHBVILIf  RC 


PBRCERTAGB  FRBgUERCY  OF  OCCUARERCE  OF  SKY  COVER 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STKnOn  HIMBBR:  723550 

STATION 

LST  TO 

RAKE:  FORT  SILL  OK 

UTC:  +  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

HAY  HOURS: 

JAN  82 

ALL 

HOURS  1 
CLST)  1 

1  CI.BAR  SCKTTEREO 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TCTTAL 

OBS 

00-02 

27.2 

31.2 

19.4 

22.0 

.2 

41.6 

.8 

930 

03-05 

21.3 

30.3 

23.3 

24.2 

.9 

48.4 

1.8 

930 

06-08 

8.5 

33.8 

32.0 

25.4 

.3 

57.7 

2.5 

930 

09-11 

10.0 

37.8 

29.8 

22.4 

52.2 

.1 

930 

12-14 

7-0 

40.4 

34.6 

18.0 

52.6 

930 

15-17 

7.4 

44.9 

32.8 

14.8 

47.6 

930 

18-20 

10.3 

43.0 

29.9 

16.7 

.1 

46.7 

.5 

930 

21-23 

24.3 

36.8 

18.1 

20.9 

38.9 

.8 

930 

ALL 

HOURS 

14.5 

37.3 

27.5 

20.5 

.2 

48.2 

.8 

7440 

MONTH; 

JUN  HOURS; 

ALL 

00-02 

30.2 

33.9 

16.9 

18.9 

.1 

35.9 

.7 

900 

03-05 

19.2 

38.6 

22.3 

19.8 

.1 

42.2 

1.2 

900 

06-08 

5.6 

43.6 

35.2 

15.6 

.1 

50.9 

1.2 

900 

09-11 

6.8 

46.4 

34.0 

12.8 

46.8 

.1 

900 

12-14 

4.1 

46.2 

38.6 

11.1 

49.7 

900 

15-17 

4.2 

51.7 

35.7 

8.3 

44.0 

899 

18-20 

7-8 

51.7 

31.7 

8.9 

40.6 

.2 

900 

21-23 

18.3 

47.9 

21.0 

12.8 

33.8 

.4 

900 

ALL 

HOURS 

12.0 

45.0 

29.4 

13.5 

.0 

43.0 

.5 

7199 
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oPERKriHG  loancm  'a* 

DSAFEZHC,  ASHEVIU.B  AC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


SCMTIOH  HUHBER:  723550  STATIOM 

LST  TO 

NANB: 

ores  + 

FORT  SILL  OR 

6 

PERIOD 

HONTB: 

OP  RECORD: 

JUL  HOURS: 

JAN  82 
ALL 

HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OeSCURATIOM 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

41.7 

36.2 

13.9 

8.1 

.1 

22.0 

.2 

930 

03-05 

32.5 

39.4 

17.6 

10.4 

.1 

28.2 

1.1 

930 

06-08 

16.8 

45.3 

26.9 

11.0 

.1 

38.0 

2.5 

930 

09-11 

16.8 

49.7 

24.4 

8.9 

.2 

33.5 

1.8 

930 

12-14 

3.8 

59.5 

31.6 

5.2 

36.8 

.8 

930 

15-17 

3.8 

64.3 

28.8 

3.1 

31.9 

.2 

930 

18-20 

11.0 

63.2 

23.4 

2.4 

25.8 

930 

21-23 

27.2 

52.8 

13.9 

6.1 

20.0 

.1 

930 

ALL 

HOURS 

19.2 

51.3 

22.6 

6.9 

.1 

29.5 

.8 

7440 

MONTH: 

AUG  HOURS; 

ALL 

00-02 

33.7 

42.5 

15.2 

8.7 

23.9 

.3 

930 

03-05 

31.4 

40.6 

18.1 

9.6 

.3 

28.0 

.4 

930 

06-08 

11.2 

51.1 

27.2 

10.1 

.4 

37.7 

3.4 

930 

09-11 

13.3 

54.1 

24.0 

8.6 

32.6 

1.5 

930 

12-14 

4.4 

58.0 

30.5 

7.1 

37.6 

.8 

930 

15-17 

3.2 

62.9 

28.1 

5.8 

33.9 

.5 

930 

18-20 

8.7 

60.2 

25.7 

5.4 

31.1 

.2 

930 

21-23 

29.5 

44.3 

16.6 

9.7 

26.2 

.3 

930 

ALL 

HOURS 

16.9 

51.7 

23.2 

8.1 

.1 

31.4 

.9 

7440 
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OPERATIIIG  hOCiaiOH  ’A’ 
USAFBTAC,  ASBEVIU2  RC 


PERCENTACB  FREQUESCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723SS0  STATION  NAME:  FORT  SILL  OF  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  +  6  MONTH:  SEP  HOURS:ALL 


BOURS  1 

(LST)  I 

1  CLEAR 

SCKTKRED 

BROKBIf 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

39.9 

29.8 

16.4 

13.8 

.1 

30.3 

.4 

900 

03-05 

35.0 

31.6 

16.1 

17-2 

.1 

33.4 

1.1 

900 

06-08 

17.7 

38.1 

25.7 

18.4 

.1 

44.2 

.9 

900 

09-11 

17-6 

37.6 

28.4 

16.4 

44.9 

.7 

900 

12-14 

15.8 

41.1 

28.1 

15.0 

43.1 

.1 

900 

15-17 

13.9 

47.3 

27.2 

11.6 

38.8 

900 

18-20 

18.3 

47.2 

24.6 

9.9 

34.4 

900 

21-23 

32.0 

37.3 

18.3 

12.3 

30.7 

.4 

900 

MX 

BOORS 

23.8 

38.8 

23.1 

14.3 

.0 

37.5 

.5 

7200 

MONTO:  OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

43.1 

20.3 

16.6 

19.6 

.4 

36.6 

1.1 

930 

03-05 

40.2 

21.1 

13.8 

23.8 

1.2 

38.7 

2.4 

930 

06-08 

20.6 

35.7 

20.1 

21.7 

1.8 

43.7 

3.2 

930 

09-11 

18.1 

35.7 

24.0 

22.0 

.2 

46.2 

2.0 

9.30 

12-14 

18.9 

37.3 

26.3 

17.4 

43.8 

.8 

^'30 

15-17 

18.1 

41.8 

24.3 

15.8 

40.1 

1.1 

930 

18-20 

24.0 

38-7 

21.1 

16.1 

.1 

37.3 

.1 

930 

21-23 

38.2 

25.8 

17.5 

18.5 

36.0 

.3 

930 

ALL 

BOORS 

27.6 

32.1 

20.5 

19.4 

.5 

40.3 

1.4 

7440 
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opBRMrmo  uxhTicm  *a* 

USAPBCAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCEIITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  NUKBER:  723550  STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

FORT  SILL  OR 

6 

PERIOD 

HONTB: 

OF  RECORD: 

NOV  HOURS: 

JAN  82 

ALL 

Kxms  1 

(LSI)  1 

CLEAR 

SCAmERBD 

AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

<3T  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

37.2 

25.0 

13.3 

22.6 

1.9 

37.8 

1.8 

900 

03-05 

37.3 

22.4 

11.6 

26.0 

2.7 

40.2 

2.9 

900 

06-08 

23.1 

28.9 

19.6 

26.6 

1.9 

48.0 

3.9 

900 

09-11 

16.3 

30.9 

24.7 

26.8 

1.3 

52.8 

3.4 

900 

12-14 

16.5 

34.5 

24.1 

24.4 

.6 

49.1 

1.2 

899 

15-17 

16.2 

34.7 

27.2 

21.2 

.7 

49.1 

.8 

900 

18-20 

22.8 

34.0 

24.4 

18.4 

.3 

43.2 

1.1 

900 

21-23 

36.2 

30.0 

12.8 

20.4 

.6 

33.8 

.9 

900 

AU. 

BOORS 

25.7 

30.0 

19.7 

23.3 

1.2 

44.2 

2.0 

7199 

HONTB: 

DEC  HOURS; 

ALL 

00-02 

38.6 

21.1 

8.9 

28.9 

2.5 

40.3 

1.3 

930 

03-05 

38.6 

19.9 

10.2 

28.7 

2.6 

41.5 

1.8 

930 

06-08 

21.7 

30.0 

14.7 

30.3 

3.2 

48.3 

2.4 

930 

09-11 

14.0 

30.1 

23.4 

30.1 

2.4 

55.9 

3.2 

930 

12-14 

13.7 

30.9 

23.2 

32.2 

.1 

55.5 

2.3 

930 

15-17 

14.2 

31.5 

22.9 

31.3 

-1 

54.3 

1.2 

930 

18-20 

20.1 

31.3 

19.1 

28.6 

1.0 

48.7 

.5 

927 

21-23 

32.3 

25.1 

11.5 

29.0 

2.0 

42.6 

1.1 

927 

ALL 

BOORS 

24.1 

27.5 

16.8 

29.9 

1.7 

48.4 

1.7 

7434 
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OPEmmHG  LOCATIOR  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFBIKC,  ASHBVIUA  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUHBER:  723550  STATION  NAHB:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  IfTC:  ♦  6 


AIRWAY  CLASSES 


HOURS  1 
(LST)  I 

CLKAR 

SCAITBREO 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TCTAL 

OBS 

00-02 

35.4 

29.0 

14.9 

19.8 

.9 

35.7 

.8 

10956 

03-05 

32.3 

28.5 

15.9 

21.9 

1.4 

39.2 

1.7 

10956 

06-08 

16.6 

36.2 

23.7 

21.9 

1.7 

47.2 

2.7 

10956 

09-11 

14.0 

38.4 

25.3 

21.4 

1.0 

47.7 

1.8 

10956 

12-14 

10.7 

41.6 

28.4 

19.1 

.2 

47.7 

.8 

10955 

15-17 

10.2 

45.1 

27.4 

17.3 

.2 

44.8 

.7 

10955 

18-20 

14.8 

44.2 

24.7 

16.0 

.2 

41.0 

.6 

10952 

21-23 

29.3 

35.7 

16.1 

18.6 

.4 

35.0 

.7 

10953 

ALL 

HOURS 

20.4 

37.3 

22.1 

19.5 

.7 

42.3 

1.2 

87639 

PERIOD  OP  RECORD:  JAN  02  -  DEC  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


D  -  3  -  7 


USAFBTAC/DS— 92/285  -  Page  295 


p 


USAFETAC/DS— 92/2B5  -  Paga  296 


g;  S;  g; 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  FP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


PP 


B  -  1  -  1 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Page  297 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRRRRRHRR 
RR  HR 

RR  HR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RK 
RR  RR 

RR  RR 


■mTlTlTlT 

TirriTiTX’j 

TI 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


EEEEEEEEEE 

EEEEEEEEEE 

EE 

EE 

EEEEEE 

EEEEEE 

EE 

EE 

EEEEEEEEEE 

EEEEEEEEEE 


PART  B 


TSfPBRATURB  ARD  RELATIVB  BUMIDITY  SUMMARIES 

TEMPERATURE-CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

TOESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEKPERA'niRES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUmARIZED  BY  N3HTB  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
TEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DBGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GB  5, 

GB  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  "GE  33"  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AWS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OTKRATED  STATIONS-  REFER  TO  THE  "STATION  HISTORY" 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  OH  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TOtPERATURES. 

ALSO  FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  HOfTTB  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
ifRICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S} 
WITH  ONE  OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

KEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TEHPERATVRES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED).  ^ 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

KEANS,  STANDARD  DEVTATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN, 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUGARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  B8-29, 

"ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  AND  AWSP  105-56,  "METEOROLOGICAL  TECHNIQUES." 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELCM  -35  DEGREES 
F,  DEW  FOIirr  TEMPERATURES  ARB  HOT  REPORTED  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACIHALLT  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEATS  OimiNC  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  "HIGH”  AND  "LOW" 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  MOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMMARIES 
ARB  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TEMPERATURE  READINGS,  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 

KAY  DEPICT  A  SLIGHT  "WARM*  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  -  1.8C  ♦  32 

C  =  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  RDURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCREMENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

*  BY  MOKrH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


B  -  1  -  3 


USAFETAC/DS--92/285  -  Page  299 


OPESU^XIIG  LOCATION  'A' 
USAFFEAC,  ASHEVILLE  RC 


CUMULATIVE  PBRCEPTCAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STKriOlf  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST 

TO  UTC: 

♦06 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEMP 

1 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DEG-F) 

GB 

110 

.2 

.3 

.0 

6B 

105 

.1 

.7 

3.1 

3.7 

.6 

.7 

GB 

100 

.1 

.6 

5.5 

20.3 

20.4 

4.2 

.1 

4.2 

GB 

95 

.2 

.4 

3.0 

21.9 

51.9 

47.9 

17.5 

1.0 

12.0 

GB 

90 

1.2 

3.3 

13.2 

50.1 

76.9 

74.0 

37.6 

6.3 

21.8 

GB 

65 

.1 

3.4 

11.4 

32.3 

74.0 

91.9 

89.7 

59.4 

17.7 

.2 

.1 

31.7 

GB 

80 

.1 

1.8 

9-1 

27.7 

56.5 

90.1 

97.9 

96.9 

74.2 

36.6 

3.8 

.4 

41.3 

GB 

75 

1.2 

5.7 

18.6 

46.9 

76.6 

96.3 

99.7 

99.5 

87.3 

54.'' 

13.1 

1.6 

50.2 

GB 

70 

5.5 

13.0 

31.8 

64.1 

90.2 

99.1 

100.0 

99.7 

94.6 

74.2 

27.5 

6.0 

59.0 

GB 

65 

12.4 

24.2 

48.5 

80.0 

96.2 

99.8 

100.0 

97.8 

85.6 

43. i 

14.6 

67.0 

GB 

60 

24.2 

38.2 

62.6 

90.0 

98.9 

100.0 

99.0 

93.0 

58.8 

29,4 

74.6 

GB 

55 

36.8 

50.4 

75.7 

95.9 

99.6 

99.8 

97.3 

72.3 

45.0 

81.2 

GB 

50 

51.3 

63.7 

85.0 

98.6 

99.9 

99.9 

99.1 

84.0 

61.4 

87  .0 

GB 

45 

64.5 

74.4 

91.9 

99.8 

100.0 

100.0 

99.7 

92.1 

74.1 

91.4 

GB 

40 

75.0 

85.6 

96.6 

99.9 

99.9 

96.7 

83.9 

94.8 

GB 

35 

83.2 

92.2 

98.9 

100.0 

100.0 

99.2 

91.5 

97.1 

GB 

13 

85.9 

93.8 

99.0 

■:9.7 

93.9 

97.7 

GB 

30 

90.5 

96.2 

99.6 

100.0 

95.9 

98.5 

GB 

35 

95.0 

98.7 

99.7 

98.3 

99.3 

GB 

30 

97.9 

99.9 

99.9 

99.3 

99.7 

GB 

15 

99.7 

100.0 

100.0 

99.5 

99.9 

GB 

10 

100.0 

99.8 

100.0 

68 

5 

100.0 

100.0 

MEAN 

48.8 

54.2 

63.1 

2.9 

80.3 

98.9 

94.1 

93.6 

85.6 

75.2 

.  t) 

52.0 

72.6 

SO 

13.69 

13.38 

12.56 

9.89 

8.33 

7.20 

6.46 

6.88 

9.37 

9.39 

11.23 

12.12 

18.76 

TOTAL 

OBS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1590 

1500 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18256 

E  -  2 
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OPBRATII90  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723550 


STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 


PERIOD  OP  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO  UTC 

:  406 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

') 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

80 

.6 

2.9 

1.3 

.1 

.4 

75 

.5 

10.0 

28.1 

21.9 

3.5 

.2 

5.3 

70 

.1 

5.3 

42.7 

78.3 

70.9 

27.3 

1.4 

18.8 

65 

.1 

5.0 

23.0 

75.3 

96.3 

92.8 

50.8 

8.2 

.1 

29.2 

60 

.1 

.1 

1.4 

17.0 

54.3 

92.9 

99.3 

98.2 

71.2 

21.1 

1.7 

.2 

38.1 

55 

.4 

.6 

6.8 

35.9 

76.4 

98.5 

100.0 

99.9 

86.3 

41.9 

7.1 

.6 

46.3 

50 

1.0 

2.5 

16.0 

56.5 

91.1 

99.9 

100.0 

96.1 

63.2 

14.9 

2.4 

53.8 

45 

3.5 

8.1 

32.5 

76.3 

97.4 

100.0 

99.0 

82.4 

29.0 

_».9 

61.4 

40 

10.3 

21.3 

52.8 

90.4 

99.6 

99.9 

94.0 

49.3 

15.2 

69.6 

35 

25.2 

41.9 

72.4 

97.1 

100.0 

100.0 

98.9 

71.7 

34.6 

78.6 

33 

33.1 

51.5 

79.4 

98.7 

99.3 

79.5 

45.3 

82.3 

30 

47,7 

64.7 

88.6 

99.4 

99.7 

89.2 

61.7 

87.7 

25 

66.9 

83.2 

95.0 

99.9 

100.0 

96.1 

81.6 

93.6 

20 

81.8 

92.5 

98.8 

100.0 

98,9 

92.2 

97.0 

15 

90.3 

97.6 

99.3 

99.9 

96.0 

98.6 

10 

95.6 

99,4 

99.8 

100.0 

98.5 

99.4 

5 

98.7 

99.9 

99.9 

99.7 

99.8 

0 

99.6 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

-5 

99.9 

100.0 

100.0 

■10 

100.0 

100.0 

TEMP 


MEAN 

28.0 

32.6 

40.2 

50.8 

59-4 

68.0 

72.3 

71.2 

63.7 

52.5 

39.8 

31.4 

50,9 

SD 

9.84 

8.86 

9.31 

8.43 

6.93 

5.44 

4.03 

4.36 

7.54 

8.34 

8.97 

8.72 

17.30 

TOTAL  OBS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1500 

1533 

1530 

1581 

150C 

1550 

18256 
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OPElUVrillG  LOCATIOn  ‘A' 
WAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


CUMULATIVE  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA 


SXATIOR  HUIffiER:  723SS0  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO  UTC: 

406 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TD1P 

JMI 

FEB 

MhR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DB6-P) 

CE 

95 

.3 

.1 

.0 

GB 

90 

i.e 

8.1 

7.2 

.7 

1.5 

GB 

85 

.1 

1.3 

16.3 

43.9 

38.2 

8.0 

.1 

9.0 

OE 

80 

.5 

7.8 

47.1 

78.9 

73.9 

31.4 

1.6 

20.0 

GB 

75 

.5 

5.3 

27.2 

75.9 

95.8 

93.8 

55.6 

9.9 

30.3 

CE 

70 

3.7 

20.2 

54.8 

93.2 

99.6 

96.6 

75.9 

27.1 

.8 

39.5 

6E 

65 

.1 

1.6 

9.8 

40.5 

78.7 

98.5 

100.0 

99.9 

90.0 

49.0 

7.5 

.3 

48.1 

GE 

60 

1.4 

5.2 

22.4 

62.8 

92.7 

99.9 

100.0 

96.9 

72.0 

19.1 

2.5 

56.4 

CE 

55 

5.6 

14.6 

40.3 

80.5 

97.9 

100.0 

99.0 

87.5 

35.1 

7.2 

64.2 

GB 

50 

15-7 

30.2 

60.7 

93.0 

99.7 

99.9 

95.5 

55.5 

20.7 

72.7 

GE 

45 

31.5 

48.2 

n^i 

97.8 

100.0 

100.0 

99.0 

74.1 

41.5 

80.9 

GB 

40 

51.9 

66.0 

88,4 

99.6 

99.7 

88.7 

63.4 

88.2 

GB 

35 

67.8 

80.6 

95.8 

99.9 

99.9 

96.3 

80.3 

93.4 

GB 

33 

72.6 

85.8 

97.3 

100.0 

99.9 

97.5 

84.6 

94.8 

GB 

30 

79.5 

91.0 

98.5 

100.0 

98.9 

90.1 

96.5 

GB 

25 

87.9 

95.7 

99.3 

100.0 

95.5 

98.2 

GB 

20 

93.8 

98.9 

99.7 

97.7 

99.2 

GB 

15 

97.3 

99.9 

99.9 

99.2 

99.7 

GB 

10 

99.7 

100.0 

100.0 

99.6 

99.9 

OB 

5 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

0 

100.0 

100.0 

100.0 

NBMI 

38.6 

43.5 

51.8 

62.0 

70.0 

78.6 

83.4 

82.6 

74.8 

64.1 

50.9 

41.9 

61.9 

so 

11.01 

10.26 

10.02 

8.29 

6.94 

5.88 

4.82 

5.07 

7.67 

8.14 

9.21 

9.55 

17.62 

TOTAL  OBS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1500 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18256 
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0PBRATIII6  LOCATION  'A* 
USAFBmC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MAXIMUM  TB1PBEATUBES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUH4ARY  OF  DAY  DATA 


S^TION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST 

TO  UTC: 

406 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

39 

107 

97 

80 

79 

107* 

40 

64 

84 

96 

92 

95 

99 

102 

104 

100 

94 

75 

70 

104 

41 

72 

73 

78 

84 

91 

95 

103 

102 

99 

89 

81 

70 

103 

42 

74 

79 

85 

89 

94 

102 

102* 

44 

107 

100 

88 

83 

64 

107* 

45 

70 

72 

84 

80 

93 

99 

101 

104 

102 

83 

87 

69 

104 

46 

77 

80 

92 

92 

94 

97 

110 

107 

95 

85 

76 

75 

110 

47 

71 

73 

83 

87 

96 

102 

104* 

105* 

107 

94 

76 

70 

107* 

48 

68 

72 

80 

94 

94 

102 

101 

105 

104 

90 

77 

80 

105 

49 

70 

67 

78 

89 

93 

100 

103 

101 

96 

93 

82 

70 

103 

50 

S3 

77 

81 

95 

90 

97 

93 

98 

93 

93 

83 

78 

98 

51 

74 

82 

88 

91 

98 

96 

102 

108 

108 

100 

81 

80 

108 

52 

78 

79 

86 

89 

99 

101 

102 

108 

101 

94 

83 

70 

108 

53 

76 

71 

86 

90 

105 

112 

103 

109 

105 

95 

73 

64 

112 

54 

73 

83 

89 

97 

89 

99 

109 

106 

103 

95 

81 

81 

109 

55 

69 

79 

91 

95 

95 

98 

100 

102 

96 

86 

82 

87 

102 

56 

70 

85 

92 

93 

99 

108 

106 

109 

104 

96 

80 

78 

109 

57 

76 

82 

81 

84 

87 

99 

106 

103 

97 

90 

78 

72 

106 

58 

64 

71 

68 

90 

102 

105 

100 

103 

99 

92 

79 

70 

105 

59 

73 

78 

90 

95 

95 

100 

95 

102 

99 

86 

76 

70 

102 

60 

70 

77 

88 

93 

91 

104 

102 

102 

99 

90 

78 

66 

104 

61 

66 

76 

85 

91 

91 

95 

102 

101 

101 

86 

76 

68 

102 

62 

72 

84 

83 

87 

92 

93 

99 

108 

97 

90 

74 

72 

108 

63 

68 

79 

91 

93 

101 

97 

104 

105 

100 

93 

83 

67 

105 

64 

76 

63 

83 

92 

91 

97 

106 

109 

98 

89 

79 

69 

109 

65 

75 

77 

74 

88 

86 

93 

103 

101 

103 

94 

83 

74 

103 

66 

68 

67 

92 

90 

97 

97 

106 

107 

91 

93 

82 

62 

107 

67 

80 

74 

93 

91 

98 

101 

104 

103 

92 

89 

80 

71 

104 

68 

70 

66 

79 

83 

91 

96 

97 

102 

95 

91 

80 

68 

102 

69 

73 

76 

80 

86 

94 

98 

103 

106 

95 

90 

79 

76 

106 

70 

74 

78 

79 

85 

90 

102 

108 

108 

104 

91 

83 

78 

108 

B  -  3  -  lA 
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OPBRKriHG  lOCATICR  'A' 
USAFKEAC,  ASBBVIU.S  RC 


H3NTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SmiOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 

LST  TO  UTC:  +06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUl* 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

75 

79 

101 

90 

99 

103 

110 

97 

95 

86 

60 

70 

110 

72 

73 

85 

86 

99 

90 

106 

102 

101 

97 

96 

76 

74 

106 

73 

67 

73 

75 

80 

95 

97 

103 

104 

95 

90 

84 

77 

104 

74 

72 

76 

96 

84 

100 

103 

111 

101 

95 

84 

76 

70 

111 

75 

72 

73 

85 

86 

86 

96 

96 

99 

96 

91 

81 

75 

99 

76 

69 

80 

89 

83 

89 

99 

100 

104 

95 

91 

74 

72 

104 

77 

59 

76 

83 

83 

92 

97 

105 

102 

104 

88 

77 

75 

105 

78 

67 

72 

85 

88 

93 

102 

104 

99 

97 

92 

81 

72 

104 

79 

52 

69 

84 

82 

92 

99 

100 

97 

94 

98 

76 

70 

100 

so 

68 

82 

76 

86 

94 

111 

109 

104 

101 

92 

86 

77 

111 

81 

75 

81 

85 

86 

92 

101 

111 

99 

98 

89 

81 

72 

111 

82 

78 

82 

88 

94 

95 

95 

100 

107 

101 

92 

81 

72 

107 

S3 

69 

71 

81 

88 

91 

93 

102 

102 

100 

90 

77 

65 

102 

84 

69 

75 

81 

89 

95 

99 

101 

102 

98 

88 

77 

72 

102 

85 

60 

69 

82 

82 

104 

97 

99 

104 

102 

83 

80 

65 

104 

86 

79 

79 

81 

88 

91 

98 

106 

103 

90 

82 

72 

58 

106 

87 

63 

71 

75 

90 

95 

98 

97 

100 

91 

86 

80 

69 

100 

88 

71 

74 

89 

90 

89 

104 

101 

106 

94 

90 

84 

69 

106 

89 

77 

72 

92 

92 

96 

94 

101 

99 

102 

92 

83 

72 

102 

90 

74 

78 

80 

81 

98 

103 

100 

101 

98 

90 

81 

69 

103 

91 

60 

80 

93 

89 

92 

95 

102 

97 

89 

93 

102* 

eRBATKSI 

83 

85 

101 

99 

105 

112 

111 

109 

108 

100 

87 

87 

112 

TOTAL  CBS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1500 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18256 

THE  SRSKIEST  VALUE  OF  112  OCCURRED  OH  06/14/53 

ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPB1ATIII6  LOCATIOH  *A' 
USAFBIKC,  ASHEVILLE  NC 


HOiriHLY  MIRIHUN  TB1PERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROH  SUmARY  OF  DAY  DATA 


SIAnGH  mJNBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST 

TO  UTC: 

*06 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TKAR 

JAN 

FEB 

KAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

39 

43 

33 

24 

15 

15* 

40 

-2 

20 

22 

27 

46 

53 

58 

54 

41 

34 

16 

21 

-2 

41 

22 

24 

24 

37 

51 

58 

63 

65 

47 

35 

28 

21 

21 

42 

1 

10 

25 

37 

38 

52 

1* 

44 

56 

52 

38 

21 

20 

20* 

45 

21 

13 

26 

28 

39 

55 

63 

61 

43 

38 

22 

10 

10 

46 

13 

14 

31 

40 

40 

46 

66 

56 

46 

36 

28 

10 

10 

47 

-6 

16 

17 

34 

42 

50 

64  » 

70* 

50 

44 

28 

19 

-6* 

48 

8 

13 

1 

36 

45 

59 

66 

59 

47 

32 

21 

19 

1 

49 

6 

14 

27 

33 

49 

63 

66 

59 

44 

33 

27 

23 

6 

50 

9 

20 

17 

34 

49 

53 

64 

60 

52 

45 

14 

5 

5 

s 

6 

2 

23 

31 

48 

53 

62 

63 

49 

35 

19 

9 

2 

\52 

17 

26 

23 

29 

42 

60 

57 

70 

52 

32 

23 

22 

17 

53 

8 

18 

29 

34 

44 

63 

60 

59 

53 

35 

28 

15 

8 

54V 

9 

24 

22 

30 

35 

50 

70 

66 

52 

32 

30 

14 

9 

55  \ 

22 

13 

16 

38 

56 

52 

68 

61 

57 

36 

17 

18 

13 

56  \ 

14 

17 

21 

32 

50 

56 

63 

54 

51 

37 

18 

17 

14 

57  ^ 

26 

25 

24 

42 

57 

69 

64 

49 

26 

24 

15 

14 

56 

\  ” 

10 

27 

36 

49 

56 

62 

60 

48 

40 

23 

7 

7 

59 

\  0 

15 

24 

34 

52 

60 

65 

61 

49 

34 

13 

26 

0 

60 

V 

11 

10 

37 

38 

60 

62 

61 

55 

35 

26 

19 

10 

61 

l\ 

22 

31 

33 

42 

56 

58 

55 

48 

40 

30 

10 

10 

62 

A 

11 

13 

32 

46 

59 

69 

55 

47 

37 

30 

15 

-1 

63 

2  \ 

17 

26 

46 

45 

63 

68 

63 

45 

45 

30 

12 

2 

64 

8 

\21 

22 

34 

49 

51 

65 

58 

43 

37 

20 

8 

8 

65 

18 

> 

12 

38 

46 

63 

61 

62 

50 

41 

28 

29 

11 

66 

0 

16 

25 

35 

41 

58 

69 

57 

49 

36 

27 

15 

0 

67 

14 

20 

13 

41 

44 

61 

65 

60 

43 

37 

29 

21 

13 

68 

6 

17 

22 

34 

48 

58 

65 

61 

51 

37 

28 

6 

6 

69 

14 

25 

\  21 

40 

46 

52 

66 

68 

56 

37 

22 

12 

12 

70 

11 

23 

N?9 

27 

42 

53 

59 

64 

SO 

36 

22 

21 

11 

\ 
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OraWTIHO  UXATIOR  'A' 
USAFEtAC.  ASHEVILLB  NC 


HOHTHLY  HINIMUH  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SSKTIOR  mMBSR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECX3R0:  3909-4206,4408-9110 

LST  TO  UTC:  406  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JJUl 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

13 

13 

21 

34 

49 

67 

61 

59 

44 

43 

31 

27 

13 

72 

6 

15 

26 

36 

49 

57 

60 

67 

44 

38 

29 

11 

6 

73 

9 

22 

35 

32 

45 

58 

67 

64 

54 

38 

32 

17 

9 

74 

12 

23 

25 

39 

52 

60 

68 

69 

49 

46 

25 

20 

12 

75 

19 

18 

28 

26 

SO 

56 

64 

66 

45 

38 

18 

10 

10 

76 

7 

19 

24 

36 

44 

57 

62 

66 

47 

29 

15 

10 

7 

77 

-2 

24 

30 

39 

50 

60 

69 

69 

58 

36 

30 

13 

-2 

78 

8 

6 

14 

39 

44 

59 

66 

61 

55 

38 

30 

13 

6 

79 

5 

7 

29 

36 

40 

54 

66 

58 

52 

40 

20 

14 

5 

80 

17 

7 

12 

38 

46 

60 

68 

70 

54 

35 

28 

14 

7 

81 

23 

9 

33 

41 

44 

58 

68 

63 

47 

39 

34 

20 

9 

82 

9 

13 

25 

36 

42 

54 

70 

72 

52 

39 

21 

21 

9 

83 

22 

20 

27 

32 

48 

50 

62 

71 

42 

43 

26 

2 

2 

84 

5 

19 

23 

34 

38 

62 

64 

64 

37 

40 

28 

24 

5 

85 

10 

8 

33 

43 

50 

56 

65 

65 

42 

41 

24 

11 

8 

86 

15 

11 

29 

41 

51 

60 

66 

57 

53 

36 

19 

27 

11 

87 

13 

28 

24 

30 

54 

59 

59 

57 

52 

36 

25 

15 

13 

88 

-6 

12 

26 

34 

50 

57 

64 

59 

50 

46 

22 

21 

-6 

89 

26 

9 

19 

35 

51 

55 

65 

57 

42 

35 

25 

-5 

-5 

90 

23 

27 

28 

34 

45 

61 

59 

62 

50 

32 

28 

5 

5 

91 

19 

26 

30 

40 

45 

61 

66 

64 

45 

27 

19* 

LEAST 

-6 

2 

1 

24 

35 

46 

57 

54 

37 

26 

13 

-5 

-6 

roiKL  OBS 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1500 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18256 

THE  LEAST  VALUE  OP  -6  OCCURRED  ON  01/04/47 

NOTE:  *TIIE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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opEmTine  zacktioii  'A' 

USAFKTAC,  AS&BVILLB  RC 


HOirmLY  HEAR  TafPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUtMARV  OF  DAY  DATA 


SIATIOM  RIMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  <XC  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST  TO  OTC: 

♦06 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TBW 

J3UI 

FEB 

lAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

39 

80 

67 

49 

45 

60* 

40 

28 

43 

54 

60 

69 

75 

80 

79 

73 

6/ 

47 

43 

60 

41 

43 

42 

48 

61 

71 

75 

81 

82 

75 

64 

50 

45 

62 

42 

39 

43 

51 

63 

68 

78 

57* 

44 

83 

74 

64 

52 

38 

62* 

45 

40 

41 

54 

58 

68 

77 

79 

80 

74 

62 

54 

39 

61 

46 

39 

47 

57 

66 

67 

77 

84 

83 

72 

65 

52 

45 

63 

47 

38 

39 

47 

59 

67 

79 

83* 

85* 

77 

70 

47 

42 

59* 

48 

33 

39 

45 

67 

70 

80 

83 

82 

76 

62 

50 

45 

61 

49 

31 

41 

51 

60 

71 

79 

84 

80 

71 

62 

54 

43 

61 

50 

40 

47 

51 

60 

69 

77 

78 

78 

73 

69 

49 

41 

61 

51 

40 

45 

51 

60 

69 

77 

83 

85 

75 

65 

46 

43 

62 

52 

47 

49 

51 

59 

69 

83 

83 

88 

76 

61 

50 

41 

63 

53 

46 

46 

57 

59 

72 

87 

82 

81 

78 

66 

51 

42 

64 

54 

41 

54 

50 

67 

64 

80 

89 

88 

81 

67 

54 

44 

65 

55 

41 

42 

52 

66 

73 

76 

84 

83 

77 

63 

48 

41 

62 

56 

40 

43 

53 

61 

75 

82 

85 

86 

79 

67 

47 

44 

64 

57 

37 

49 

49 

59 

68 

77 

86 

84 

73 

60 

48 

46 

61 

58 

42 

39 

44 

58 

72 

80 

83 

84 

76 

64 

53 

39 

61 

59 

36 

43 

54 

62 

73 

79 

80 

83 

76 

60 

45 

47 

62 

60 

39 

38 

44 

64 

69 

81 

81 

82 

78 

66 

54 

39 

61 

61 

37 

44 

54 

61 

69 

74 

81 

80 

72 

65 

48 

39 

60 

62 

34 

47 

50 

59 

74 

76 

82 

83 

73 

65 

51 

43 

61 

63 

31 

43 

57 

67 

72 

79 

86 

85 

77 

71 

54 

35 

63 

64 

41 

41 

50 

65 

71 

78 

86 

83 

73 

61 

51 

40 

62 

65 

42 

42 

42 

65 

71 

77 

84 

81 

75 

63 

56 

49 

62 

66 

35 

40 

55 

59 

69 

78 

86 

80 

72 

62 

56 

39 

61 

67 

43 

43 

59 

67 

68 

81 

82 

81 

73 

63 

51 

41 

63 

68 

40 

39 

52 

61 

68 

78 

80 

82 

72 

65 

49 

41 

61 

69 

42 

45 

45 

63 

70 

70 

86 

82 

75 

59 

50 

44 

62 

70 

35 

46 

48 

62 

71 

79 

85 

86 

77 

62 

50 

48 

62 
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orauano  uxatioh  -a' 

USAraXAC,  ASBBVIU.B  RC 


MOHIHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUIMARy  OF  DAI  DATA 


RATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3909-4206,4408-9110 


LST 

TO  OTC: 

«06 

HONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TSMI 

JMI 

FBB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

71 

43 

47 

55 

66 

74 

86 

87 

78 

74 

66 

53 

44 

64 

72 

37 

44 

57 

66 

70 

80 

82 

83 

77 

63 

46 

38 

62 

73 

37 

43 

55 

57 

69 

78 

82 

83 

74 

67 

55 

42 

62 

74 

38 

47 

57 

64 

76 

81 

89 

83 

68 

65 

52 

42 

64 

75 

43 

41 

51 

60 

69 

77 

79 

82 

71 

65 

53 

44 

61 

76 

42 

54 

54 

63 

66 

77 

81 

83 

73 

57 

45 

40 

61 

77 

31 

48 

55 

63 

73 

82 

85 

83 

80 

65 

52 

43 

63 

78 

30 

32 

51 

66 

70 

79 

88 

81 

78 

64 

53 

39 

61 

79 

28 

35 

53 

60 

67 

77 

82 

80 

74 

67 

48 

45 

60 

80 

41 

42 

49 

60 

68 

82 

88 

87 

79 

64 

52 

46 

63 

81 

45 

47 

54 

68 

68 

80 

88 

81 

77 

64 

55 

44 

64 

82 

39 

41 

54 

59 

69 

76 

84 

87 

77 

65 

51 

43 

62 

83 

41 

43 

50 

56 

68 

74 

83 

85 

77 

65 

53 

29 

60 

84 

36 

45 

48 

57 

69 

79 

82 

82 

72 

63 

52 

45 

61 

85 

35 

41 

55 

64 

72 

78 

83 

85 

76 

65 

49 

37 

62 

86 

43 

46 

55 

65 

70 

79 

85 

80 

75 

61 

47 

42 

63 

87 

37 

47 

50 

61 

72 

77 

80 

82 

72 

61 

50 

40 

61 

88 

35 

42 

51 

59 

70 

79 

84 

85 

73 

61 

52 

43 

61 

89 

47 

38 

55 

65 

71 

75 

81 

80 

71 

66 

54 

35 

62 

90 

47 

48 

54 

60 

70 

83 

81 

82 

77 

62 

54 

37 

63 

91 

37 

50 

55 

64 

73 

78 

83 

80 

71 

63 

65* 

NEAR 

38.6 

43.5 

51.8 

62.0 

70.0 

78.6 

83.4 

82.6 

74.8 

64.1 

50.9 

41.9 

61.9 

TODU.  0B8 

1550 

1412 

1550 

1500 

1550 

1500 

1500 

1533 

1530 

1581 

1500 

1550 

18256 

ROTS:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTO  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPKRIiTlIIG  liOCATION 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  ItC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SIMIARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

JAN 

BOURS 

MBMI 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OP  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LB  32  GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

34.7 

9.304 

930 

I 

356 

0 

0 

0 

930 

03-05 

33.2 

9.460 

930 

3 

426 

0 

0 

0 

930 

06-08 

32.4 

9.554 

930 

3 

466 

0 

0 

0 

930 

09-11 

37,5 

10.574 

930 

1 

266 

1 

0 

0 

930 

12-14 

45.2 

12.382 

930 

0 

135 

40 

0 

0 

930 

15-17 

47.9 

13.160 

930 

0 

127 

80 

0 

0 

930 

18-20 

42.1 

11.456 

930 

0 

176 

16 

0 

0 

930 

21-21 

37.7 

10.169 

930 

0 

258 

0 

0 

0 

930 

MJ. 

■OUIIS 

38.8 

12.056 

7440 

8 

2210 

137 

0 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

39.6 

10.180 

846 

0 

185 

0 

0 

0 

846 

03-05 

37.6 

9.860 

846 

0 

222 

0 

0 

0 

846 

06-08 

36,7 

9.818 

846 

0 

255 

0 

0 

0 

846 

09-11 

42.5 

11.306 

846 

0 

147 

18 

0 

0 

846 

12-14 

49.5 

13.333 

846 

0 

97 

111 

1 

0 

846 

15-17 

52.0 

14.164 

846 

0 

88 

189 

9 

0 

846 

18-20 

47.3 

12.478 

846 

0 

112 

63 

0 

0 

846 

21-23 

42.5 

10.744 

846 

0 

150 

12 

0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

43.4 

12.750 

6768 

0 

1256 

393 

10 

0 

6768 
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CraRKme  UXATIOH  ‘A*  dry  bulb  TStPERAIURE  SUMMARY 

USAntZAC,  ASBKVILLB  HC  FROM  HOURLY  (ffiSBRVATIORS 

smiOH  HUHBBR:  723550  STATIOR  HAMS:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  MAR 


B0UR8 

LOT 

NEMI 

STANDARD 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

KEAlf  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LE  32  6E  65 

TEMPERATURES  DBG  F 

6B  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-03 

47.9 

9.975 

930 

0 

52 

41 

0 

0 

930 

03-05 

45.4 

9.689 

930 

0 

81 

28 

0 

0 

930 

06-08 

44.7 

9.655 

930 

0 

99 

21 

0 

0 

930 

09-11 

51.8 

10.468 

930 

0 

24 

126 

0 

0 

930 

12-14 

58.7 

11.670 

930 

0 

9 

297 

21 

0 

930 

15-17 

61.1 

12.141 

930 

0 

8 

382 

56 

1 

930 

18-20 

57.0 

11.164 

930 

0 

11 

246 

13 

0 

930 

21-23 

51.4 

10.064 

930 

0 

27 

100 

2 

0 

930 

AU. 

BDUM 

52.3 

12.061 

7440 

0 

311 

1241 

92 

1 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

55.7 

8.625 

900 

0 

0 

159 

0 

0 

900 

03-05 

53.2 

8.548 

900 

0 

1 

96 

0 

0 

900 

06-08 

53.5 

8.383 

900 

0 

3 

104 

0 

0 

900 

09-11 

61.7 

9.309 

899 

0 

0 

359 

20 

0 

899 

12-14 

68.0 

10.274 

900 

0 

0 

566 

135 

0 

900 

15-17 

70.1 

10.504 

900 

0 

0 

630 

193 

3 

900 

18-20 

65.7 

9.771 

900 

0 

0 

506 

66 

0 

900 

21-23 

59.5 

8.878 

900 

0 

0 

272 

3 

0 

900 

AU. 

■xms 

60.9 

11.177 

7199 

0 

4 

2692 

417 

3 

7199 
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OPERATIHG  LOCATION  -A" 
USAFBTAC,  A3HBVILLB  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  OTC:  ♦  6 

MONTH: 

MAY 

BGURS 

LST 

HEAR 

STAHDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  miMBER 

LE  0 

OF  HOURS  WITH 

LB  32  6B  65 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

64.8 

6.760 

930 

0 

0 

507 

4 

0 

930 

03-05 

62.5 

6.783 

930 

0 

0 

377 

0 

0 

930 

06-08 

63.7 

6.553 

930 

0 

0 

439 

2 

0 

930 

09-11 

71.4 

7,198 

930 

0 

0 

777 

122 

1 

930 

12-14 

77.0 

7.956 

930 

0 

0 

868 

372 

10 

930 

15-17 

78.8 

8.178 

930 

0 

0 

894 

450 

21 

930 

18-20 

74.6 

7.746 

930 

0 

0 

842 

258 

6 

930 

21-23 

68.4 

6.963 

930 

0 

0 

674 

48 

0 

930 

ALL 

SOURS 

70.2 

9.351 

7440 

0 

0 

5378 

1256 

38 

7440 

month: 

JUN 

00-02 

71.9 

5.510 

900 

0 

0 

804 

69 

0 

900 

03-05 

69.3 

5.114 

900 

0 

0 

747 

4 

0 

900 

06-08 

70.9 

5.278 

900 

0 

0 

798 

45 

0 

900 

09-11 

79.3 

6.529 

900 

0 

0 

889 

466 

11 

900 

12-14 

84.6 

7.121 

900 

0 

0 

898 

690 

114 

900 

15-17 

85.8 

7.285 

899 

0 

0 

898 

736 

153 

899 

18-20 

82.1 

6.934 

900 

0 

0 

899 

602 

45 

900 

21-23 

75.7 

5.796 

900 

0 

0 

878 

263 

0 

900 

ALL 

BOORS 

77.4 

8.690 

7199 

0 

0 

6611 

2875 

323 

7199 
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OPBRATIHG  lOCATIOn  *A* 
UUFRnc,  ASBBVIIJ.B  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  miMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUL 


Boims 

MEAN 

STMIDAHD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

isr 

OBVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  32 

SB  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

77.0 

4.374 

930 

0 

0 

926 

294 

0 

930 

03-05 

74.0 

3.953 

930 

0 

0 

914 

47 

0 

930 

06-08 

74.7 

4.230 

930 

0 

0 

917 

122 

0 

930 

09-11 

83.8 

5.741 

930 

0 

0 

928 

741 

49 

930 

12-14 

89.9 

6.125 

930 

0 

0 

930 

872 

342 

930 

15-17 

91.5 

6.195 

930 

0 

0 

930 

894 

446 

930 

18-20 

87.8 

5.936 

930 

0 

0 

930 

842 

198 

930 

21-23 

81.1 

4.892 

930 

0 

0 

930 

602 

3 

930 

AU 

BOURB 

82.5 

8.241 

7440 

0 

0 

7405 

4414 

1038 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

77.0 

4.999 

930 

0 

0 

913 

304 

0 

930 

03-05 

73.9 

4.338 

930 

0 

0 

898 

61 

0 

930 

06-08 

74.2 

4.639 

930 

0 

0 

896 

114 

0 

930 

09-11 

83.5 

6.631 

930 

0 

0 

929 

696 

66 

930 

12-14 

90.3 

7.218 

930 

0 

0 

930 

843 

427 

930 

15-17 

91.6 

7.343 

930 

0 

0 

930 

865 

510 

930 

18-20 

87.3 

7.099 

930 

0 

0 

930 

791 

232 

930 

21-23 

80.9 

5.780 

930 

0 

0 

924 

613 

8 

930 

AIX 

■OURS 

83.4 

8.972 

7440 

0 

0 

7350 

4287 

1243 

7440 
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OPERATlIfG  LOCATIOH  "A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  ROURLY  OBSERVATIONS 


STATIOn  iniMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  urc:  ♦  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

1  MEAN 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LB  32 

GE  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

68.9 

8.361 

900 

0 

0 

664 

68 

0 

900 

03-05 

66.4 

8.185 

900 

0 

0 

575 

9 

0 

900 

06-08 

65.9 

8.227 

900 

0 

0 

549 

10 

0 

90r 

09-11 

74.3 

9.368 

900 

0 

0 

766 

279 

6 

900 

12-14 

80.7 

10.370 

900 

0 

0 

837 

546 

103 

900 

15-17 

82.5 

10.350 

900 

0 

0 

854 

591 

154 

900 

ia-20 

77.4 

9.770 

900 

0 

0 

820 

413 

36 

900 

21-23 

71.7 

8.776 

900 

0 

0 

715 

160 

0 

900 

ALL 

HOURS 

73.5 

10.919 

7200 

0 

0 

5780 

2076 

299 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

58.0 

8.216 

930 

0 

0 

221 

0 

0 

930 

03-05 

55.7 

8.021 

930 

0 

0 

145 

0 

0 

930 

06-08 

55.2 

8.005 

930 

0 

0 

126 

0 

0 

930 

09-11 

63.3 

8.561 

930 

0 

0 

418 

22 

0 

930 

12-14 

70.3 

9.735 

930 

0 

1 

685 

155 

0 

930 

15-17 

71.8 

10.056 

930 

0 

3 

722 

221 

2 

930 

18-20 

65.7 

9.041 

930 

0 

4 

528 

57 

0 

930 

21-23 

61.0 

8.528 

930 

0 

3 

334 

3 

0 

930 

ALL 

BOUIIS 

62.6 

10.619 

7440 

0 

11 

3179 

458 

2 

7440 
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J 


OPBRATIRG  IXXATIOIf  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS  1 

KEAN 

STAIIDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LSI  1 

DEVIATION 

C»S 

LB  0 

LB  32 

6E  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

46.5 

10.388 

900 

0 

78 

52 

0 

0 

900 

03-05 

44.7 

10.428 

900 

0 

106 

31 

0 

0 

900 

06-08 

43.8 

10.569 

900 

0 

131 

24 

0 

0 

900 

09-11 

50.3 

10.536 

899 

0 

31 

92 

0 

0 

899 

12-14 

57.2 

11.387 

899 

0 

9 

269 

2 

0 

899 

15-17 

58.5 

11.713 

899 

0 

12 

299 

14 

0 

899 

18-20 

52.4 

10.489 

900 

0 

23 

126 

0 

0 

900 

21-23 

48.2 

10.154 

900 

0 

45 

57 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

50.2 

11.851 

7197 

0 

435 

950 

16 

0 

7197 

MONTH: 

DEC 

00-02 

35.9 

10.948 

930 

3 

278 

0 

0 

0 

930 

03-05 

34.3 

11.021 

930 

3 

349 

0 

0 

0 

930 

06-08 

33.1 

11.110 

930 

4 

400 

0 

0 

0 

930 

09-11 

38.1 

11.939 

930 

0 

242 

4 

0 

0 

930 

12-14 

44.8 

13.502 

930 

0 

152 

37 

0 

0 

930 

15-17 

46.4 

13.709 

930 

0 

139 

59 

0 

0 

930 

18-20 

41.3 

11.799 

927 

0 

187 

9 

0 

0 

927 

21-23 

37.8 

11.100 

927 

3 

231 

3 

0 

0 

927 

ALL 

HOURS 

39.0 

12.777 

7434 

13 

1978 

112 

0 

0 

7434 
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OPBRATIIIG  LOCATION  ”A* 
USAFBTAC,  ACTRVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  6 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 
LST  { 

1  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  mmBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LB  32  6E  65 

TEMPERATURES  DEG  F 

GB  80  GB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

56.6 

17.126 

10956 

4 

949 

4287 

739 

0 

10956 

03-05 

54.3 

16.677 

10956 

6 

1185 

3811 

121 

0 

10956 

06-08 

54.2 

17.293 

10956 

7 

1354 

3874 

293 

0 

10956 

09-11 

61.5 

18.942 

10954 

1 

710 

5307 

2346 

133 

10954 

12-14 

68.1 

19.137 

10955 

0 

403 

6468 

3637 

996 

10955 

15-17 

69.9 

19.095 

10954 

0 

377 

6867 

4029 

1290 

10954 

18-20 

65.2 

18.949 

10953 

0 

513 

5915 

3042 

517 

10953 

21-23 

59.8 

17.715 

10953 

3 

714 

4899 

1694 

11 

10953 

ALL 

HOURS 

61.2 

19.018 

87637 

21 

6205 

41428 

15901 

2947 

87637 
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OPBRMTIIIG  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVZLLB  IIC 


WET  BULB  TEMPERATimS  SUMMMtY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  ITTC:  ♦  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC 

JAN 

91 

BOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  BOURS  WITH  TEMPERATURES 

GB  50  6B  67  6E  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

31.1 

8.526 

930 

519 

16 

0  0 

0 

930 

03-05 

30.1 

8.750 

930 

562 

15 

0  0 

0 

930 

06-08 

29.5 

8.915 

930 

600 

16 

0  0 

0 

930 

09-11 

33.0 

9.209 

930 

416 

28 

0  0 

0 

930 

12-14 

37.4 

9.562 

930 

258 

76 

0  0 

0 

930 

15-17 

38. e 

9.636 

930 

216 

110 

0  0 

0 

930 

18-20 

35.6 

9.277 

930 

304 

43 

0  0 

0 

930 

21-23 

33.1 

8.980 

930 

411 

22 

0  0 

0 

930 

ALL 

BOURS 

33.6 

9.674 

7440 

3286 

326 

0  0 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

35.9 

9.772 

846 

282 

64 

0  0 

0 

846 

03-05 

34.5 

9.722 

846 

346 

55 

0  0 

0 

846 

06-08 

33.8 

9.730 

846 

365 

40 

0  0 

0 

846 

09-11 

37.6 

10.146 

846 

231 

87 

0  0 

0 

846 

12-14 

41.6 

10.507 

846 

164 

193 

0  0 

0 

846 

15-17 

42.7 

10.563 

846 

148 

236 

0  0 

0 

846 

18-20 

40.4 

10.247 

846 

177 

149 

0  0 

0 

846 

21-23 

37.7 

9.794 

846 

221 

91 

0  0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

38.0 

10.553 

6768 

1934 

915 

0  0 

0 

6768 
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OFERATIHG  UJCATIOR  *A' 
USAFETOC,  ASHEVIU£  RC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUH4ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  +  6 

MONTH.* 

MAR 

BOURS 

LST 

MBAR 

STANDARD 

DBVXATIOn 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITO 

GB  50  GB  67 

TQ1PERATURES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

43.5 

9.852 

930 

121 

238 

5 

0 

0 

930 

03-05 

41.8 

9.864 

930 

156 

192 

2 

0 

0 

930 

06-08 

41.3 

10.006 

930 

176 

182 

0 

0 

0 

930 

09-11 

45.6 

9.901 

930 

78 

285 

18 

0 

0 

930 

12-14 

49.1 

9.596 

930 

32 

433 

34 

0 

0 

930 

15-17 

50.2 

9.404 

930 

27 

495 

34 

0 

0 

930 

18-20 

48.3 

9.393 

930 

44 

403 

19 

0 

0 

930 

21-23 

45.6 

9.490 

930 

84 

303 

8 

0 

0 

930 

MX 

HOURS 

45.7 

10.167 

7440 

718 

2531 

120 

0 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

50.3 

8.825 

900 

9 

480 

29 

0 

0 

900 

03-05 

48.8 

9.086 

900 

23 

411 

21 

0 

0 

900 

06-08 

49.0 

9.102 

900 

26 

407 

23 

0 

0 

900 

09-11 

53.4 

8.986 

899 

4 

572 

77 

0 

0 

899 

12-14 

56.2 

8.961 

900 

0 

670 

139 

11 

0 

900 

15-17 

56.6 

6.621 

900 

0 

703 

135 

10 

0 

900 

18-20 

55.2 

8.756 

900 

0 

648 

113 

5 

0 

900 

21-23 

52.6 

8.904 

900 

3 

557 

71 

0 

0 

900 

ALL 

BOURS 

52.8 

9.388 

7199 

65 

4448 

608 

26 

0 

7199 
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orawmia  iocktich  -a- 
vsivmc.  ASBSviLU  nc 


WET  BULB  TB1PBRATURB  SUMMARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


8CBTICM  HUmSR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


liST  10  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

HAY 

BDURS 

Lsr 

HEM 

STAHSARD 

DBVIXriOII 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OP  HOURS 

6B  50  1 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

SB  67  GB  73  6E  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

60.3 

6.923 

929 

0 

851 

190 

15 

0 

929 

03-05 

59.0 

7.250 

930 

0 

812 

157 

6 

0 

930 

06-08 

59.8 

7.010 

929 

0 

841 

183 

8 

0 

929 

09-11 

63.3 

6.563 

930 

0 

905 

312 

71 

0 

930 

12-14 

65.3 

6.473 

930 

0 

917 

444 

127 

3 

930 

15-17 

65.5 

6.333 

927 

0 

917 

444 

128 

3 

927 

18-20 

64.2 

6.525 

929 

0 

912 

357 

101 

4 

929 

21-23 

62.2 

6.823 

925 

0 

884 

263 

47 

1 

925 

AU 

aOURS 

62.5 

7.124 

7429 

0 

7039 

2350 

503 

11 

7429 

MONTH: 

JUN 

00-02 

66.5 

5.112 

900 

0 

896 

508 

75 

0 

900 

03-05 

65.3 

5.071 

900 

0 

893 

433 

26 

0 

900 

06-08 

66.3 

5.022 

900 

0 

897 

487 

68 

0 

900 

09-11 

69.6 

4.866 

900 

0 

900 

681 

287 

1 

900 

12-14 

70.9 

4.704 

900 

0 

900 

739 

361 

9 

900 

15-17 

71.0 

4.498 

899 

0 

899 

754 

366 

6 

899 

18-20 

69.9 

4.614 

900 

0 

900 

704 

277 

3 

900 

21-23 

68.3 

4.770 

900 

0 

900 

603 

169 

0 

900 

AU. 

BOORS 

68.5 

5.283 

7199 

0 

7185 

4909 

1629 

19 

7199 
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OPBRATine  LOCATKW  WET  BULB  TEMPERATURE  SlM-tARY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SinnOH  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  62  >  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  +  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

LST 

MEM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER  OF  HOURS  NITH 

LB  32  GE  50  GB  67 

T01PERATURES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

69.3 

3.314 

930 

0 

930 

776 

135 

0 

930 

03-05 

68.3 

3.481 

930 

0 

930 

698 

65 

0 

930 

06-08 

68.9 

3.535 

930 

0 

930 

733 

126 

0 

930 

09-11 

72.1 

3.295 

930 

0 

930 

872 

472 

0 

930 

12-14 

73.1 

3.144 

930 

0 

930 

896 

585 

1 

930 

15-17 

72.9 

3.010 

930 

0 

930 

891 

565 

2 

930 

18-20 

72.0 

3.124 

930 

0 

930 

868 

431 

1 

930 

21-23 

70.5 

3.226 

930 

0 

930 

835 

254 

0 

930 

HU. 

mms 

70.9 

3.650 

7440 

0 

7440 

6569 

2633 

4 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

69.3 

3.644 

930 

0 

930 

779 

116 

0 

930 

03-05 

68.3 

3.702 

930 

0 

930 

725 

57 

0 

930 

06-08 

68.8 

3.784 

930 

0 

930 

735 

101 

0 

930 

09-11 

72.3 

3.620 

«'30 

0 

930 

854 

543 

2 

930 

12-14 

73.6 

3.607 

930 

0 

930 

877 

662 

17 

930 

15-17 

73.2 

3.522 

930 

0 

930 

873 

610 

11 

930 

18-20 

71.9 

3.576 

930 

0 

930 

855 

452 

4 

930 

21-23 

70.4 

3.671 

930 

0 

930 

815 

254 

3 

930 

ALL 

HOURS 

71.0 

4.144 

7440 

0 

7440 

6513 

2795 

37 

7440 
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OraUXIRG  lACATIOR  ’A’ 
DSAFBnC,  ASHBVIU.B  MC 


WET  BULB  TEMPBRATUPB  SUMMARY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXAXIOH  HUMBER:  723550  SrNTIOH  NAME:  FORI  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MDNTB: 

SEP 

HOURS 

1  MEAN 

STAm^ARD 

TOTAL 

KBAR  mJHBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

IBKVIATION 

OBS 

LB  32 

GB  50  < 

5B  67 

6B  73  6B 

80 

HOURS 

00-02 

62.8 

7.747 

900 

0 

833 

380 

16 

0 

900 

03-05 

61.6 

8.156 

900 

0 

811 

342 

10 

0 

900 

06-08 

61.5 

8.366 

900 

0 

810 

329 

24 

0 

900 

09-11 

65.3 

8.076 

900 

0 

847 

468 

183 

1 

900 

12-14 

67.1 

7.734 

900 

0 

856 

567 

248 

0 

900 

15-17 

67.2 

7.305 

900 

0 

661 

571 

246 

0 

900 

18-20 

65.6 

7.365 

900 

0 

856 

496 

135 

0 

900 

21-23 

63.8 

7.609 

900 

0 

848 

396 

51 

0 

900 

ALL 

HOURS 

64.4 

8.096 

7200 

0 

6722 

3549 

915 

1 

7200 

MOWTH: 

OCT 

00-02 

53.1 

8.520 

930 

7 

595 

47 

1 

0 

930 

03-05 

51.7 

8.571 

930 

10 

551 

26 

0 

0 

930 

06-08 

51.4 

8.619 

930 

11 

530 

25 

0 

0 

930 

09-11 

56.0 

8.268 

929 

4 

717 

97 

7 

0 

929 

12-14 

58.8 

8.064 

930 

3 

805 

172 

19 

0 

930 

15-17 

59.0 

7.813 

930 

6 

824 

174 

16 

0 

930 

18-20 

56.8 

8.086 

930 

6 

756 

98 

12 

0 

930 

21-23 

54.7 

8.460 

930 

6 

659 

65 

6 

0 

930 

MX 

BOUM 

55.2 

8.788 

7439 

53 

5437 

704 

61 

0 

7439 
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WEmniic  locKTion  'a* 

USAFBIKC,  ASBBVILLB  KC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUNWRY 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 


S1ATIOII  mMBBR;  723550  STMlOlf  IfAHB:  FORT  SILL  OK 

LST  TO  IfTCs  ♦  6 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD;  JAN 

NOV 

82  -  DEC  91 

BOURS 

LST 

MSMf 

ST3UVDARD 

DBVIATIOII 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 

6B  50  GB  67 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

42.4 

10.321 

900 

160 

221 

7 

0 

0 

900 

03-05 

41.3 

10.564 

900 

202 

204 

5 

0 

0 

900 

06-08 

40.6 

10.663 

900 

223 

187 

3 

0 

0 

900 

09-11 

44.7 

10.005 

899 

86 

268 

14 

0 

0 

899 

12-14 

46.1 

9.626 

899 

44 

395 

18 

0 

0 

899 

15-17 

48.2 

9.392 

899 

42 

407 

14 

0 

0 

899 

18-20 

45.3 

9.402 

900 

70 

291 

4 

0 

0 

900 

21-23 

43.1 

9.785 

900 

126 

219 

3 

0 

0 

900 

AU. 

■OURS 

44.2 

10.337 

7197 

953 

2192 

68 

0 

0 

7197 

MONTH; 

DEC 

00-02 

33.1 

10.697 

930 

398 

48 

0 

0 

0 

930 

Cj-05 

31.9 

10.920 

930 

470 

47 

0 

0 

0 

930 

06-08 

30.9 

10.941 

930 

517 

42 

0 

0 

0 

930 

09-11 

34.4 

11.092 

930 

341 

59 

0 

0 

0 

930 

12-14 

38.3 

11.270 

930 

237 

107 

0 

0 

0 

930 

15-17 

39.2 

11.179 

930 

211 

128 

0 

0 

0 

930 

18-20 

36.5 

10.643 

927 

272 

68 

0 

0 

0 

927 

21-23 

34.3 

10.526 

927 

360 

45 

0 

0 

0 

927 

ALL 

mum 

34.8 

11.246 

7434 

2806 

544 

0 

0 

0 

7434 
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oPBKKrnc  uxxnai  *a* 

mWFRKC.  ASHEVILLE  IK 


WET  BULB  TafPERATURE  SUWIARy 
FROH  HOURLY  (»SERVATIORS 


STATION  HUMBER:  723550  STATION  HAMS:  PORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECSRO:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

ALL 

BOURS 

Lsr 

HEM 

STNIDMD 

DBYlATIOn 

TC3TAL 

OBS 

MBAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS 

6B  50 

;  WITH 

6B  67 

TEMPERATURES 

GB  73  6E 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

51.5 

15.859 

10955 

1496 

6102 

2721 

358 

0 

10955 

03-05 

50.3 

15.981 

10956 

1769 

5851 

2409 

164 

0 

10956 

06-08 

50.2 

16.493 

10955 

1918 

5812 

2518 

327 

0 

10955 

09-11 

54.0 

16.329 

10953 

1160 

6528 

3393 

1563 

4 

10953 

12-14 

56.7 

15.340 

10955 

738 

7212 

3886 

2013 

30 

10955 

15-17 

57.1 

14.860 

10951 

650 

7440 

3890 

1943 

22 

10951 

18-20 

55.2 

15.372 

10952 

873 

6886 

3514 

1413 

12 

10952 

21-23 

53.1 

15.705 

10948 

1211 

6388 

3059 

781 

4 

10948 

ALL 

BOURS 

53.5 

15.954 

87625 

9815 

52219 

25390 

8562 

72 

87625 

B  -  5  -  2  -  7 
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OPBRATIIIO  LOCATION 
USAFBTAC,  ASHEVUJf  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUffflARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


snnOH  HUHBER: 

723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD 

HONTB: 

OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC 

JAN 

91 

aouRs 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OP  HOURS  WITH 

GE  37  LB  55 

TQtPERATURES  DEG  F 

6E  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

24.3 

10.859 

930 

549 

106 

927 

0 

930 

03-05 

23.9 

10.926 

930 

503 

103 

925 

0 

930 

06-08 

23.4 

11.203 

930 

600 

93 

927 

0 

930 

09-11 

25.1 

11.617 

930 

535 

122 

926 

0 

930 

12-14 

25.9 

11.829 

930 

500 

142 

924 

0 

930 

15-17 

25.6 

11.962 

930 

522 

153 

926 

0 

930 

18-20 

25.4 

11.780 

930 

519 

149 

924 

0 

930 

21-23 

25.2 

11.331 

930 

520 

134 

924 

0 

930 

AU. 

Bcxna 

24.8 

11.489 

7440 

4336 

1002 

7403 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

29.8 

12.380 

846 

340 

254 

836 

0 

846 

03-05 

29.1 

12.360 

046 

364 

232 

836 

0 

846 

06-08 

28.6 

12.431 

046 

302 

212 

831 

0 

846 

09-11 

30.4 

12.898 

046 

326 

263 

826 

1 

846 

12-14 

31.2 

13.050 

046 

310 

272 

820 

2 

846 

15-17 

30.8 

12.943 

046 

317 

256 

819 

1 

846 

18-20 

30.9 

12.811 

846 

313 

255 

824 

0 

846 

21-23 

30.5 

12.372 

046 

327 

255 

831 

0 

846 

ALL 

BOURS 

30.2 

12.700 

6760 

2679 

1999 

6623 

4 

6768 

E  -  5  -  3  -  1 
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OPERMTUIG  UX»T10II  -A” 

vatnac,  Asheville  hc 


DEW  POINT  TatPEEATURB  SUMHARY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  *  6 

MONTH: 

MAR 

BOURS 

Lsr 

1  MBMI 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS 

GE  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

38.0 

12.331 

930 

185 

478 

834 

B 

930 

03-05 

36.9 

12.376 

930 

211 

442 

843 

6 

930 

06-08 

36.4 

12.676 

930 

230 

434 

844 

5 

930 

09-11 

38.1 

13.134 

930 

203 

493 

812 

17 

930 

12-14 

38.8 

13.157 

930 

187 

513 

803 

?o 

930 

15-17 

38.8 

13.055 

930 

183 

500 

806 

15 

930 

18-20 

38.8 

12.755 

930 

168 

507 

823 

11 

930 

21-23 

38,7 

12.242 

930 

173 

503 

825 

9 

930 

MX 

aoims 

38.1 

12.765 

7440 

1540 

3870 

6590 

91 

7440 

NORTH:  APR 


00-02 

44.8 

11.482 

900 

56 

646 

708 

33 

900 

03-05 

44.1 

11.759 

900 

63 

626 

716 

36 

900 

06-08 

44.1 

12.016 

900 

68 

643 

714 

41 

900 

09-11 

45.4 

12.777 

899 

76 

677 

671 

59 

900 

12-14 

45.9 

12.908 

900 

75 

672 

665 

68 

900 

15-17 

45.2 

12.942 

900 

78 

656 

679 

69 

900 

18-20 

45.7 

12.678 

900 

69 

665 

663 

71 

900 

21-23 

46.1 

11.896 

900 

46 

678 

678 

63 

900 

ALL 

■OURS 

45.1 

12.360 

7199 

531 

5263 

5494 

440 

7199 

B  -  5  -  3  -  2 
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OPBRATIIIG  LOCATICHI  *A” 
USAFBTAC^  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmTIOR  NIMBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST 

TO  OTC:  ♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

IffiAR 

SnUIDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

57.0 

8.629 

929 

1 

915 

373 

197 

929 

03-05 

56.4 

8.676 

930 

1 

913 

396 

187 

930 

06-08 

57.0 

8.656 

929 

0 

915 

369 

200 

929 

09-11 

57.9 

9.033 

930 

0 

914 

327 

237 

930 

12-14 

57.8 

9.556 

930 

5 

911 

335 

260 

930 

15-17 

57.0 

9.757 

927 

6 

908 

366 

242 

927 

18-20 

57.4 

9.670 

929 

5 

909 

351 

241 

929 

21-23 

57.9 

8.827 

925 

0 

912 

341 

234 

925 

ALL 

HOURS 

57.3 

9.155 

7429 

18 

7297 

2858 

1798 

7429 

MONIB: 

JUH 

00-02 

63.5 

6.159 

900 

0 

900 

85 

454 

900 

03-05 

62.9 

6.069 

900 

0 

900 

88 

424 

900 

06-08 

63.6 

5.977 

900 

0 

900 

68 

474 

900 

09-11 

64.5 

6.424 

900 

0 

900 

87 

526 

900 

12-14 

63.9 

6.555 

900 

0 

900 

108 

497 

900 

15-17 

63.3 

6.365 

899 

0 

699 

104 

445 

900 

18-20 

63.5 

6.425 

900 

0 

900 

97 

452 

900 

21-23 

64.1 

6.099 

900 

0 

900 

76 

486 

900 

ALL 

HOURS 

63.7 

6.309 

7199 

0 

7199 

733 

3760 

7199 

E  -  5  -  3  -  3 
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OPEBKVinO  LOCATION  ”A" 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  IfC 


DEW  POItrr  TS<PBRA*njRE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


HXKnOII  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  »  DEC  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS  1 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPBRATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST  1 

1  MEAN 

DEVIATION 

OBS 

LB  27 

GB  37 

LE  55 

GB  65 

FKJURS 

00-02 

65.2 

4.580 

930 

0 

930 

38 

564 

930 

03-OS 

65.2 

4.519 

930 

0 

930 

36 

554 

930 

06-08 

65.8 

4.472 

930 

0 

930 

26 

615 

930 

09-11 

66.4 

4.841 

930 

0 

930 

31 

655 

930 

12-14 

64.9 

5.273 

930 

0 

930 

51 

528 

930 

15-17 

63.7 

5.719 

930 

0 

930 

88 

470 

930 

18-20 

64.0 

5.685 

930 

0 

930 

85 

491 

930 

21-23 

65.0 

5.128 

930 

0 

930 

51 

548 

930 

AU. 

HOURS 

65.0 

5.162 

7440 

0 

7440 

406 

4425 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

65.2 

4.797 

930 

0 

930 

43 

604 

930 

03-05 

65.2 

4.542 

930 

0 

930 

39 

602 

930 

06-08 

65.9 

4.434 

930 

0 

930 

32 

658 

930 

09-11 

66.9 

4.624 

930 

0 

930 

21 

718 

930 

12-14 

65-7 

5.221 

930 

0 

930 

33 

583 

930 

15-17 

64.1 

5.487 

930 

0 

929 

57 

461 

930 

18-20 

64.1 

5.537 

930 

0 

930 

62 

481 

930 

21-23 

65.0 

5.121 

930 

0 

930 

53 

578 

930 

ALL 

HOURS 

65.3 

5.106 

7440 

0 

7439 

340 

4685 

7440 

g  _  5  ^  3  -  4 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUFMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  irrc:  ♦  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

MEAN 

S7MDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TarAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LK  27 

GE  37 

LE  55 

6E  65 

HOURS 

00-02 

58. B 

9.375 

900 

1 

879 

301 

302 

900 

03-05 

58.4 

9.662 

900 

2 

874 

323 

7  92 

900 

06-08 

58.4 

9.858 

900 

2 

873 

316 

322 

900 

09-11 

59.8 

10.275 

900 

5 

876 

260 

375 

900 

12-14 

58.9 

10.556 

900 

9 

870 

284 

319 

900 

15-17 

57.9 

10.441 

900 

10 

873 

309 

285 

900 

18-20 

58.2 

10.111 

900 

11 

876 

304 

284 

900 

21-23 

58.7 

9.573 

900 

4 

880 

291 

301 

900 

ALL 

HOURS 

58.6 

10.026 

7200 

44 

7001 

2388 

2480 

7200 

MONTH:  OCT 


00-02 

48.5 

10.849 

930 

25 

789 

654 

53 

930 

03-05 

47.8 

10.821 

930 

26 

774 

677 

49 

930 

06-08 

47.6 

10.785 

930 

25 

768 

678 

41 

930 

09-11 

49.7 

11.199 

929 

28 

790 

601 

75 

930 

12-14 

49.7 

11.550 

930 

31 

789 

590 

71 

930 

15-17 

48.9 

11.519 

930 

37 

774 

631 

64 

930 

18-20 

49.4 

11.028 

930 

23 

808 

628 

63 

930 

21-23 

49.2 

11.011 

930 

29 

798 

640 

67 

930 

ALL 

HOURS 

48.9 

11.150 

7439 

224 

6290 

5099 

483 

7439 

E  -  5  -  3  -  5 
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OPBRATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFETAi'^  ASHBVILLB  RC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  4  6 

MONTH; 

NOV 

HOURS 

MEAN 

STMTOARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LSI’ 

DEVIATION 

OBS 

L8  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

37.0 

12.885 

900 

223 

433 

800 

10 

900 

03-05 

36.6 

12.963 

900 

222 

407 

806 

8 

900 

06-08 

36.1 

12.849 

900 

226 

382 

815 

6 

900 

09-11 

37.8 

1/ .904 

899 

181 

441 

795 

17 

899 

12-14 

37.8 

13.164 

899 

199 

472 

784 

16 

899 

15-17 

36.9 

13.019 

899 

217 

459 

807 

5 

899 

18-20 

37.0 

12.275 

900 

215 

450 

832 

4 

900 

21-23 

36.6 

12.416 

900 

224 

436 

824 

5 

900 

MX 

OOURB 

37.0 

12.637 

7197 

1707 

3485 

6463 

71 

7197 

MONTH: 

DEC 

00-02 

27.9 

13.168 

930 

426 

211 

913 

0 

930 

03-05 

27.2 

13.291 

930 

461 

192 

909 

0 

930 

06-08 

26.5 

13.073 

930 

468 

175 

914 

0 

930 

09-11 

28.2 

13.539 

930 

389 

225 

911 

0 

930 

12-14 

28.9 

13.595 

930 

3B0 

253 

907 

4 

930 

15-17 

29.0 

13.490 

930 

376 

254 

908 

2 

930 

18-20 

28.9 

11.289 

927 

383 

257 

913 

0 

930 

21-23 

28.3 

13 .060 

927 

398 

232 

914 

0 

930 

ALL 

HOURS 

28.1 

13.351 

7434 

3301 

1799 

7289 

6 

7434 

E  -  5  -  3  -  6 
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J 


OPBRATIHG  LOCKTIOII  *A' 
USAFETAC,  A;raEVIlXE  RC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  OTC;  ♦  6 

MONTH: 

ALL 

BOURS 

LST 

MEAN 

ST3UIDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS 

LE  27  GB  37 

;  WITH  TOIPERATURES  DEG 

LE  55  GE  65 

F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

46.8 

17,789 

10955 

1606 

7476 

6512 

2225 

10955 

03-05 

46.2 

17,958 

10956 

1933 

7323 

6594 

2158 

10956 

06-08 

46.2 

18.386 

10955 

2021 

7255 

6554 

2362 

10955 

09-11 

47.6 

18.317 

10953 

1743 

7561 

6268 

2680 

10953 

12-14 

47.5 

17.892 

10955 

1704 

7654 

6304 

2368 

10955 

15-17 

46.9 

17.607 

10951 

1746 

7591 

6500 

2059 

10951 

18-20 

47.0 

17.552 

10952 

1706 

7636 

6506 

2098 

10952 

21-23 

47.2 

17.693 

10948 

1721 

7588 

6448 

2293 

10948 

ALL 

HOURS 

46.9 

17.908 

87625 

14380 

60084 

51686 

18243 

87625 

E  -  5  -  3  -  7 
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GPEroriHG  lACKTlOR  'A' 
USAFBEK,  ASHEVILLE  DC 


CUHULAITVE  PBRCBHTAGE  FREQUKHCY  OF  OCCURREHCK  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXMriOR  HWaBR: 

723550 

STATION 

LST  TO 

HAKB: 

OTC:  ♦ 

FORT  SILL 

6 

OR 

PERIOD  OF  RECORD; 

MONTH:  JAN 

JAN  82  -  DEC  91 

aouRs 

L8T 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.9 

98.0 

92.2 

78.8 

64.8 

44.6 

24.3 

9.2 

65.9 

930 

03-05 

100.0 

99.9 

98.3 

93.7 

86.1 

68.0 

49.5 

28.0 

12.4 

66.4 

93 

06-08 

100.0 

99.9 

98.6 

92.8 

85.6 

70.0 

51.5 

30.6 

14.9 

69.4 

930 

09-11 

100.0 

99.4 

94.5 

85.6 

72.0 

54.7 

37.8 

21.4 

10.5 

62.2 

930 

12-14 

100.0 

95.6 

81.8 

63.1 

43.9 

29.8 

18.4 

9.5 

3.8 

49.2 

930 

15-17 

100.0 

91.7 

71.5 

53.2 

37.1 

23.3 

14.3 

7.8 

3.3 

44.8 

930 

18-20 

100.0 

96.7 

87.2 

73.9 

54.4 

39.4 

23.4 

11.3 

4.2 

53.6 

930 

21-23 

100.0 

98.9 

95.7 

86.9 

71.6 

55.3 

34.9 

16.3 

6.1 

61.3 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.7 

90.7 

80.2 

66.2 

50.7 

34.3 

18.7 

8.1 

59.3 

7440 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

98.8 

94.3 

83.9 

68.6 

50.1 

29.1 

11.0 

68.4 

846 

03-05 

100.0 

99.9 

99.3 

96.9 

90.9 

74.5 

56.3 

33.9 

13.8 

71.2 

646 

06-08 

100.0 

100.0 

99.3 

97.0 

90.7 

76-6 

59.8 

37.4 

14.3 

72.3 

846 

09-11 

100.0 

99.9 

96.3 

86.8 

72.5 

58.7 

41.8 

25.4 

10.2 

64.0 

846 

12-14 

100.0 

97.3 

83.2 

67-0 

50.6 

38.8 

25.4 

14.5 

4.3 

52.7 

846 

15-17 

100.0 

93.5 

73.4 

58-7 

44.2 

30.4 

20.3 

10.3 

3.7 

48.1 

846 

18-20 

100.0 

99.1 

89.2 

73.8 

56.9 

42.6 

28.7 

14.4 

4.8 

55.4 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

97.4 

88.7 

74.6 

57.7 

41.1 

22.7 

8.2 

63.7 

846 

KLL 

1DUR8  1 

100.0 

98.7 

92.1 

82.9 

70.5 

56.0 

40.5 

23.5 

8.8 

62.0 

6768 
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0PERATIII6  LOCATIOif  *A* 
VSKFmC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  HUMBER: 

723550 

STATIOIf 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

PORT  SILL 

6 

OR 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAR 

JAN  82  -  DEC  91 

muRS 

tiST 

10% 

20% 

RELATIVE  BUKIOITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.9 

99.2 

95.3 

85.7 

72.0 

51.1 

31.0 

16.7 

69.8 

930 

03-05 

100.0 

99.7 

99.1 

96.1 

89.4 

79.1 

59.6 

37.7 

20.2 

73.1 

930 

06-08 

100.0 

99.7 

99.2 

97.0 

90.1 

79.5 

58.9 

38.7 

22.2 

73.6 

930 

09-11 

100.0 

99.0 

95.5 

85.3 

70.0 

52.3 

37.2 

24.8 

12.4 

62.2 

930 

12-14 

100.0 

96.1 

84.1 

65.9 

48.2 

33.5 

21.9 

12.7 

5.7 

51.5 

930 

15-17 

100.0 

93.1 

77.0 

58.6 

40.4 

28.1 

18.5 

11.9 

5.7 

48.0 

930 

18-20 

100.0 

97.5 

88.1 

71.2 

53.7 

37.3 

24.2 

15.3 

7.8 

54.1 

930 

21-23 

100.0 

99.8 

97.3 

89.9 

76.5 

57.1 

39.2 

22.6 

10.4 

63.8 

930 

KU. 

BOORS 

100.0 

98.1 

92.4 

82.4 

69.2 

54.9 

38.8 

24.3 

12.6 

62.0 

7440 

MOHTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

98.9 

95.6 

86.8 

66.4 

46.4 

30.7 

14.6 

68.7 

900 

03-05 

100.0 

99.9 

99.2 

96.7 

91.4 

75.7 

56.8 

37.4 

20.1 

72.6 

900 

06-08 

100.0 

99.8 

99.4 

96.3 

88.6 

75.1 

54.6 

38.2 

21.1 

72.0 

900 

09-11 

100.0 

99.3 

93.7 

79.9 

62.6 

44.7 

29.0 

17.8 

8.8 

58.1 

899 

12-14 

100.0 

97.7 

82.9 

62.2 

42.2 

26.7 

14.9 

7.1 

2.7 

48.3 

900 

15-17 

99.7 

94.7 

75.6 

53.6 

33.8 

21.1 

11.8 

5.8 

2.3 

44.4 

900 

18-20 

100.0 

98.4 

87.8 

69.0 

48.0 

32.8 

19.2 

11.0 

4.6 

51.5 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

98.6 

91.3 

74.2 

52.2 

36.4 

22.1 

10-7 

63.1 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

98.7 

92.0 

80.6 

66.0 

49.3 

33.6 

21.3 

10.6 

59.8 

7199 
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OPERKTIHG  lOCKTIOH  'A'  CUHULKTIVB  PERCEinAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 


IBAFBTAC,  ASBEVILLB  NC 

STKtnm  HUMBER:  723550 

STKTIOn  RAHB:  FORT  SILL 

LST  TO  UTCs  ♦  6 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

OR  PERIOD  OF 

MONTH:  MAY 

RECORD: 

JAN  82  -  DEC  ? 

BOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

96.1 

89.1 

69.0 

46.3 

26.4 

77.2 

929 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.6 

94.2 

83.8 

58.3 

35.6 

81.5 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

97.8 

91.4 

78.0 

54.1 

31.1 

79.6 

929 

09-11 

100.0 

99.9 

98.0 

92.5 

80.3 

60.0 

40.8 

21.0 

8.6 

64.5 

930 

12-14 

100.0 

98.5 

94.2 

79.1 

58.6 

38.4 

18.9 

8.0 

2.2 

54.3 

930 

15-17 

100.0 

98.2 

91.3 

70.2 

47.4 

29.3 

14.1 

5.4 

2.4 

50.2 

927 

18-20 

100.0 

98.7 

95.0 

84.3 

65.7 

45.0 

29.1 

13.5 

5.0 

58.1 

929 

21-23 

100.0 

100.0 

99.4 

97.4 

91.1 

76.9 

53.0 

30.9 

15.2 

70.8 

925 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.4 

97.2 

90.2 

79.5 

65.5 

48.3 

29.7 

15. B 

67.0 

7429 

MONTH:  JUN 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.8 

89.8 

69.1 

35.8 

17.2 

75.9 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.9 

82.7 

53.8 

28.4 

80.8 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

94.2 

76.7 

46.9 

24.1 

78.8 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.7 

95.4 

81.8 

56.4 

27.8 

10.6 

5-4 

62.2 

900 

12-14 

100.0 

99.9 

97.0 

80.0 

54.7 

25.8 

10.6 

3.8 

1.7 

51.9 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

95.0 

72.5 

42.4 

19.2 

9.3 

4.8 

2.1 

49.2 

899 

18-20 

100.0 

100.0 

98.2 

85.1 

63.2 

34.9 

17.1 

7.2 

3.4 

55.4 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

91.8 

75.1 

45.9 

21.1 

9.2 

68.7 

900 

ALL 

■0UR8 

100.0 

100.0 

98.7 

91.5 

78.8 

61.6 

42.4 

23.0 

11.5 

65.4 

7199 

B  -  6  -  3 
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OFEmTIIIG  LOCKTIOH  ’A* 
USAFErac,  ASHEVILLE  EC 


CUHULATIVE  PBRCEETAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURSENCE  OF  RELATIVE  BUMIOITY 
FROM  aOURLT  OBSERVATIONS 

STAnOE  EIMKR:  723S50  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JUL 


BOUFS  1 
LST  1 

10% 

20% 

RBXATIVB  BUMIOITY  GREATER  TBAM 

30%  40%  SO%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

92.0 

74.6 

43.0 

17.2 

7.7 

68.2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

91.5 

66.0 

32.2 

13.8 

74.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.4 

91.2 

65.4 

31.9 

12.7 

74.7 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.2 

91.9 

71.3 

39.8 

17.2 

6.7 

2.8 

57.5 

930 

12-14 

100.0 

99.9 

91.3 

64.9 

33.2 

13.0 

6.0 

1.8 

1.1 

45.7 

930 

15-17 

100.0 

99.1 

81.5 

52.9 

23.4 

9.2 

4.6 

1.9 

1.2 

41.9 

930 

18-20 

100.0 

99.6 

90.3 

69.9 

41.4 

17.7 

7.8 

2.9 

1.3 

47.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

93.2 

75.4 

50.9 

21.1 

8.9 

3.3 

59.8 

930 

ALL 

BOURB 

100.0 

99.8 

95.2 

84.1 

66.8 

48.5 

28.9 

12.9 

5.5 

58.8 

7440 

NONTB:  AUG 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

93.2 

74.6 

41.8 

19.9 

8.1 

68.2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

92.2 

64.1 

34.3 

14.0 

75.2 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

93.7 

70.4 

36.1 

14.9 

76-1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.5 

94.1 

74.5 

43.3 

22.9 

8.3 

2.6 

59.2 

930 

12-14 

100.0 

99.8 

93.0 

65.1 

35.3 

14.1 

7.0 

3.1 

1.0 

46.4 

930 

15-17 

100.0 

98.9 

84.9 

50.3 

23.1 

11.4 

6.1 

3.3 

1.4 

42.5 

930 

18-20 

100.0 

99.7 

93.2 

68.9 

42.0 

20.8 

11.3 

4.6 

1.2 

48.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.7 

94.3 

76.2 

48.5 

22.8 

11.3 

4.1 

60.1 

930 

ALL 

NOONS 

100.0 

99.8 

96.3 

84.0 

67.9 

49.8 

30.8 

15.1 

5,9 

59.5 

7440 

B  -  6  - 

4 
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araWTIRG  UXATIOH  *A* 
OSAFBZM;,  ASHEVILLE  RC 


CUMULATIVB  PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOH  RUIBER:  723550 

STATION 
LST  TO  1 

NAME:  PORT  SILL 
inC:  4  6 

OK 

PERIOD  OF 

HORTH:  SEP 

RECORD: 

JAN  82  -  DEC  91 

BOURS 

LflT 

10% 

20% 

RELATTVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

98.4 

92.8 

75.1 

55.9 

34.3 

15.9 

71.8 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.8 

87.4 

67,7 

43.0 

22.0 

76.5 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

92.0 

72.9 

45.1 

24.3 

77.9 

900 

09-11 

100.0 

99.8 

98.8 

92.1 

76.7 

54.3 

33.8 

19.0 

8.2 

62.9 

900 

12-14 

100.0 

98.7 

90.8 

66.6 

45.2 

28.6 

16.1 

8.1 

4.8 

50.6 

900 

15-17 

100.0 

98.0 

84.2 

55.2 

38.6 

23.2 

13.2 

7.0 

3.8 

46.7 

900 

18-20 

100.0 

99.1 

92.6 

76.1 

56.0 

39.9 

24.2 

11.4 

5.9 

55.1 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.3 

94.8 

79.7 

63.3 

43.1 

23.1 

10.3 

66.0 

900 

ALL 

IKNIRS 

100.0 

99.4 

95.7 

85.4 

73.1 

58.0 

40.9 

23.9 

11.9 

63.4 

7200 

MONTH;  OCT 


00-02 

100.0 

100.0 

99.9 

97.1 

89.1 

76.9 

56.8 

38.1 

18.0 

72.1 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

93.0 

82.5 

66.6 

47.3 

23.7 

75.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.6 

84.3 

68.7 

49.2 

27.3 

76.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.4 

88.7 

75.8 

57.2 

38.1 

23.4 

13.1 

63.8 

929 

12-14 

100.0 

98.9 

86.5 

69.0 

48.5 

29.9 

19.4 

12.2 

5.8 

51.6 

930 

15-17 

100.0 

98.0 

80.5 

59.7 

40.9 

26.2 

16.5 

10.3 

4.2 

48.1 

930 

18-20 

100.0 

99.9 

95.5 

82.3 

63.2 

44.1 

28.8 

17.1 

8.5 

58.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.2 

94.9 

82.3 

64.4 

43.9 

27.5 

13.7 

67.2 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.6 

95.0 

86.3 

73.4 

58.2 

42.3 

28.1 

14.3 

64.3 

7439 

E  -  6  -  5 
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OPERATING  UXIAriOII  CUWfLATlVE  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFBCAC,  ASBBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


sranoi 

1  mMBER: 

723550 

STATIOH 

LST  TO 

NAME:  PORT  SILL 

UTC:  ♦  6 

OR 

PERIOD  OP 

MONTH:  NOV 

RECORD: 

JAN  82  -  DEC  91 

HOURS 

LST 

1  10% 

20% 

RELATIVE  BUNIOITT  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.9 

99.2 

95.1 

87.9 

73.0 

54.6 

35.1 

15-4 

70.7 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.3 

97.1 

91.1 

79.1 

60.3 

41.2 

21.2 

73.8 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

93.0 

80.0 

61.4 

41.9 

21.3 

74.8 

900 

09-11 

100.0 

99-7 

96.9 

88.1 

73.4 

57.2 

42.8 

25.8 

13.6 

64.4 

899 

12-14 

100.0 

96.8 

85.9 

66.0 

47.1 

32.7 

22.4 

13.7 

6.7 

51.7 

899 

15-17 

99.9 

95.2 

79.8 

57.6 

41.3 

28.6 

18.4 

10.9 

6.1 

46.3 

899 

18-20 

100.0 

99.7 

94.3 

80.4 

63.1 

43.1 

29.8 

16.4 

5.6 

57.9 

900 

21-23 

100.0 

99.8 

97.1 

91.9 

79.4 

63.1 

42.3 

26.3 

9.6 

65.7 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

98.9 

94.0 

84.4 

72.0 

57.1 

41.5 

26.4 

12.4 

63.4 

7197 

MONIB:  DEC 


00-02 

100.0 

100.0 

99.2 

96.0 

90.0 

78.1 

58.7 

37.0 

16.2 

72.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99-7 

97.4 

93.4 

81.8 

64.9 

42.2 

20.0 

75.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

99.0 

93.2 

84.5 

69.1 

44.5 

21.2 

76.2 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.3 

92.6 

82.6 

69.1 

50.0 

28.5 

14.9 

68.4 

930 

12-14 

100.0 

98.3 

88.7 

76.3 

59.4 

40.4 

26.6 

17.3 

8.9 

56.1 

930 

15-17 

100.0 

97.5 

86.0 

72.8 

52.5 

34.2 

22.8 

17.4 

6.8 

53.5 

930 

18-20 

100.0 

99.6 

95.9 

87.5 

75.2 

56.0 

35.9 

22.1 

10.5 

62.8 

927 

21-23 

100.0 

100.0 

98.5 

94.0 

85.3 

70.0 

51.1 

28.9 

11.9 

68.8 

927 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.4 

95.7 

89.5 

78.9 

64.3 

47.4 

29.7 

13.8 

66.7 

7434 

B  -  6  -  6 
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OPERKrniG  UmTIOM  'A*  CUHUUVrrVB  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity 


USAFEXAC,  ASBBVILLB  HC 

aoaiaK  HuieBR:  723550 

STATIOH 

1ST  TO 

NAHB:  PORT  SILL 

UTC:  *  6 

PROH  aOURLY  OBSERVATIONS 

OK  PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

JAN  82  -  DEC  91 

B0UR8 

Lffr 

1  100 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30*  40*  50*  60*  70*  80* 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.4 

96.9 

89.5 

75.3 

53.4 

31.5 

14.7 

70.8 

10955 

03-05 

100.0 

99.9 

99.6 

98.0 

94.1 

83.6 

64.9 

40.8 

20.5 

74.9 

10956 

06-00 

100.0 

99.9 

99.7 

98.3 

94.1 

84.4 

65.7 

41.2 

20.8 

75.2 

10955 

09-11 

100.0 

99.7 

97.4 

89.4 

74.5 

54.0 

34.9 

19.3 

9.3 

62.4 

10953 

12-14 

100.0 

98.1 

88.3 

68.8 

47.2 

29.2 

17.2 

9.3 

4.0 

50.8 

10955 

15-17 

100.0 

96.5 

81.8 

59.6 

38.7 

23.7 

14.1 

8.1 

3.6 

47.1 

10951 

10-20 

100.0 

99.0 

92.3 

76.9 

56.9 

37.7 

23.3 

12.3 

5.2 

54.9 

10952 

21-23 

100.0 

99.9 

98.5 

93.1 

79.9 

61.2 

39.5 

21.8 

9.4 

64.9 

10948 

AU. 

KNIRa 

100.0 

99.1 

94.6 

85.1 

71.9 

56.1 

39.1 

23.0 

10.9 

62.6 

87625 

E  -  6  -  7 
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S;  S:  S:  8: 
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PART  P 


PRESSURE  SUMHARIBS 

ALL  PRESSURE  DATA  IN  PART  P  IS  TAKEN  PROM  BOURLY  (^SBRVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGffT  3-BOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  HONTB  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  HEARS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
OOUHTS.  THIS  SUItfARY  IS  NOT  AVAILABLE  FOR  HETAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SBCTING. 

IN  INCHES  OP  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  KEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVMTION  OOUHTS. 

STATIOH  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  OOUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARE:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (H6). 
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OPBRATII96  LOCATION  "A* 
U8AFB1AC,  ASRBVILLB  NC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 
LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


BOURS 

(LST) 

STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.5 

7.822 

310 

1019.4 

8.542 

282 

1015.0 

8.246 

310 

1013.3 

7.268 

300 

1012.3 

5.496 

310 

1013.2 

3.625 

300 

1014.8 

3.000 

310 

1014.7 

3.038 

310 

1015.8 

4.793 

300 

1017,5 

5.799 

310 

1017.5 

8.184 

300 

1021.5 

8.332 

310 

1016.4 

7.157 

3652 

0300 

MEAN 

SD 

TGT  OBS 

1021.1 

7.926 

310 

1019.1 

8.628 

282 

1014.6 

8.266 

310 

1013.0 

7.288 

300 

1011.9 

5.535 

310 

1012.8 

3.666 

300 

1014.6 

2.980 

310 

1014.5 

3.064 

310 

1015.8 

4.782 

300 

1017.4 

5.821 

310 

1017.3 

8.169 

300 

1021.2 

8.387 

310 

1016.1 

7.196 

3652 

0600 

MEAN 

SD 

TGT  OBS 

1021.1 

7.862 

309 

1019.4 

8.605 

282 

1015.2 

6.367 

310 

1013.7 

7.342 

300 

1012.7 

5.605 

310 

1013.7 

3.702 

300 

1015.5 

3.000 

310 

1015.2 

3.122 

310 

1016.6 

4.752 

300 

1018.0 

5.919 

310 

1017.6 

8.199 

300 

1021.4 

8.423 

309 

1016.7 

7.120 

3650 

0900 

MEAN 

SD 

TGT  CBS 

1022.5 

7.955 

310 

1020.8 

8.620 

282 

1016.6 

8.494 

310 

1014.8 

7.434 

300 

1013.6 

5.634 

310 

1014.6 

3.690 

300 

1016.2 

3.019 

310 

1016. 0 

3.158 

310 

1017.7 

4.776 

300 

1019.3 

5.955 

310 

1019.0 

8.274 

300 

1022.6 

8.460 

310 

1017.8 

7.232 

3652 

1200 

MBAR 

SD 

TOT  OBS 

1022.3 

8.022 

310 

1020.6 

8.551 

282 

1016.0 

8.585 

310 

1014.3 

7.413 

300 

1013.0 

5.607 

310 

1013.9 

3.707 

300 

1015.6 

2.999 

310 

1015.4 

3.196 

310 

1017.0 

4.801 

300 

1018.4 

5.937 

310 

1018.3 

8.325 

299 

1022.1 

8.587 

309 

1017.2 

7.294 

3650 

ISOO 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1019.8 

7.948 

310 

1018.1 

8.380 

282 

1013.7 

8.465 

310 

1012.4 

7.191 

300 

1011.3 

5.507 

310 

1012.3 

3.740 

299 

1013.8 

2.944 

310 

1013.5 

3.185 

310 

1014.8 

4.859 

300 

1016.2 

5.779 

310 

1016.1 

8.350 

300 

1020.0 

8.477 

310 

1015.2 

7.132 

3651 

1800 

MEAN 

SD 

TGT  OBS 

1020.2 

7.813 

310 

1018.2 

8.261 

282 

1013.7 

8.335 

310 

1011.8 

7.119 

300 

1010.4 

5.384 

310 

1011.2 

3.694 

300 

1012.7 

2.891 

310 

1012.6 

3.171 

310 

1014.3 

4.926 

300 

1016.2 

5.695 

310 

1016.6 

8.178 

300 

1020.6 

8.272 

309 

1014.8 

7.260 

3651 

2100 

KEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.1 

7,794 

310 

1019.3 

8.334 

282 

1014.6 

8.230 

310 

1013.0 

7.121 

300 

1011.6 

5.355 

310 

1012.3 

3.632 

300 

1013.9 

2.963 

310 

1014.0 

3.104 

310 

1015.7 

4.867 

300 

1017.4 

5.735 

310 

1017.6 

8.236 

299 

1021.6 

8.206 

309 

1016.0 

7.210 

3650 

ALL 

HOURS 

KEAN 

SD 

TGT  OBS 

1021.2 

7.944 

2479 

1019.4 

8.539 

2256 

1014.9 

8.434 

2480 

1013.3 

7.332 

2400 

1012.1 

5.597 

2480 

1013.0 

3.818 

2399 

1014.6 

3.157 

2480 

1014.5 

3.297 

2480 

1016.0 

4.926 

2400 

1017.6 

5.910 

2480 

1017.5 

8.284 

2398 

1021.4 

8.428 

2476 

1016.3 

7.259 

29208 
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OPKRMnHQ  LOCATIGII  "A* 
USAPBEAC,  ASHEVILLE  RC 


ALTIKBTER  SETTING  IN  INCHES 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SCKTIOII  milQER: 

:  723550 

OTATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LST  TO  UTC:  +  6 

PERIOD  OF  RECORD: 

JAN  82  -  DEC  91 

80URS 

(LSI) 

snrs 

JAR 

jm 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

IBM 

30.15 

30.10 

29.98 

29.94 

29.93 

29.96 

30.01 

30.01 

30.03 

30.07 

30.05 

30.15 

30.03 

80 

.331 

.240 

.234 

.208 

.157 

.105 

.087 

.086 

.134 

.164 

.232 

.233 

.198 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0300 

MUR 

30.14 

30.09 

29.97 

29.93 

29.91 

29.95 

30.01 

30.01 

30.03 

30.07 

30.05 

30.14 

30.02 

8D 

.233 

.243 

.235 

.208 

.159 

.106 

.086 

.087 

.134 

.164 

.231 

.234 

.199 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0600 

l&AR 

30.14 

30.09 

29.98 

29.95 

29.94 

29.97 

30.03 

30.02 

30.05 

30.08 

30.05 

30.14 

30.04 

8D 

.233 

.243 

.239 

.210 

.160 

.107 

.087 

.089 

.132 

.167 

.232 

.236 

.197 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

0900 

mAH 

30.18 

30.13 

30.02 

29.99 

29.96 

30.00 

30.05 

30.05 

30.08 

30.12 

30.09 

30.18 

30.07 

SO 

.225 

.243 

.243 

.213 

.162 

.107 

.087 

.090 

.133 

.169 

.235 

.236 

.200 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

299 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

309 

3649 

3300 

ICNI 

30.17 

30.13 

30.01 

29.97 

29.95 

29.98 

30.04 

30.03 

30.07 

30.09 

30.07 

30.17 

30.06 

80 

.227 

.242 

.246 

.212 

.161 

.107 

.086 

.091 

.134 

.168 

.236 

.241 

.202 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3651 

1500 

HBM 

30.10 

30.06 

29.94 

29.92 

29.90 

29.93 

29.99 

29.98 

30.00 

30.03 

30.01 

30.11 

30.00 

80 

.325 

.237 

.242 

.205 

.158 

.108 

.085 

.090 

.136 

.164 

.238 

.238 

.198 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1800 

MBM 

30.11 

30.06 

29.93 

29.90 

29.87 

29.90 

29.95 

29-95 

29.99 

30.03 

30.02 

30.12 

29.99 

SO 

.221 

.233 

.238 

.204 

.155 

.106 

.083 

.090 

.137 

.161 

.232 

.232 

.200 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

309 

298 

310 

310 

300 

310 

300 

309 

3647 

2100 

NBAII 

30.14 

30.09 

29.97 

29.93 

29.90 

29.93 

29.99 

29.99 

30.03 

30.06 

30.05 

30.15 

30.02 

80 

.221 

.235 

.235 

.204 

.154 

.105 

.086 

.088 

.136 

.163 

.233 

.230 

.198 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

309 

3651 

ALL 

MBM 

30.14 

30.09 

29.98 

29.94 

29.92 

29.95 

30-01 

30.00 

30.04 

30.07 

30.05 

30.15 

30.03 

BOUIIS 

80 

.224 

.241 

.241 

.210 

.161 

.110 

.091 

.094 

.138 

.167 

.235 

.236 

.201 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2479 

2399 

2478 

2397 

2479 

2480 

2400 

2480 

2399 

2477 

29204 
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0PBRAT1N6  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLB  RC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTICII  HUHBER:  723550 

STATION  RAKE:  PORT  SILL  OK 

LOT  TO  UrC:  *  6 

PERIOD  OF  RECORD: 

JAN  82  -  DEC  91 

BOtIFS 

(U*T) 

STKTS  1 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

MEAN 

28.87 

28.82 

28.71 

28.67 

28.66 

28.69 

28.74 

28.74 

28.76 

28.80 

28.78 

28.88 

28.76 

SD 

.213 

.232 

.226 

.201 

.152 

.102 

.085 

.085 

.130 

.159 

.224 

.225 

.191 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0300 

NEAR 

28.87 

28.82 

28.70 

28.66 

28.65 

28.68 

28.74 

28.74 

28.76 

28.79 

28.77 

28.87 

28.75 

SD 

.216 

.235 

.227 

.201 

.154 

.103 

.085 

.085 

.130 

.159 

.223 

.226 

.192 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0600 

HEAR 

28.86 

28.82 

28.71 

28.68 

28.67 

28.70 

28.76 

28.75 

28.78 

26.81 

28.78 

28.87 

28.77 

SO 

.215 

.235 

.230 

.202 

.155 

.104 

.085 

.087 

.128 

.162 

.224 

.228 

.191 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

0900 

NEAR 

28.90 

28.86 

28.75 

28.72 

28.69 

28.73 

28.78 

28.78 

28.81 

28.84 

28.82 

28.90 

28.80 

SD 

.217 

.235 

.235 

.205 

.157 

.104 

.085 

.087 

.129 

.164 

.227 

.228 

.193 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

299 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

309 

3649 

1200 

MBAR 

28.90 

28.86 

28.74 

28.70 

28.68 

28.71 

28.77 

28.76 

28.79 

28.82 

28.80 

28.89 

28.79 

SO 

.219 

.234 

.238 

.204 

.156 

.104 

.084 

.089 

.130 

.162 

.228 

.233 

.195 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3651 

1500 

NEAR 

28.83 

28.79 

28.67 

28.65 

28.63 

28.66 

28.72 

28.71 

28.73 

28.76 

28.74 

28.84 

28.73 

SD 

.217 

.229 

.234 

.198 

.153 

.104 

.083 

.088 

.132 

.158 

.230 

.230 

.191 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

299 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

laoo 

NEAR 

28.84 

28.79 

28.66 

28.63 

26.60 

28.63 

26.68 

28.68 

20,72 

28.76 

28.75 

28.85 

28.72 

SD 

.214 

.225 

.230 

.197 

.149 

.102 

.081 

.087 

.133 

.156 

.224 

.224 

.193 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

309 

298 

310 

310 

300 

310 

300 

309 

3647 

2100 

NEAR 

28.86 

28.82 

28.70 

28.66 

28.64 

28.67 

28.72 

28.72 

28.76 

28.79 

28.70 

28.87 

28.75 

SD 

.213 

.227 

.227 

.197 

.149 

.101 

.084 

.086 

.131 

.158 

.225 

.222 

.192 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

309 

3651 

ALL 

NEiVR 

28.87 

28.82 

28.71 

28.67 

28.65 

28.68 

28.74 

28.73 

28.77 

28.80 

28.78 

28.87 

28.76 

HOURS 

SD 

.217 

.233 

.232 

.202 

.155 

,107 

.089 

.092 

.133 

.162 

.227 

.228 

.194 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2479 

2399 

2478 

2397 

2479 

2480 

2400 

2460 

2399 

2477 

29204 
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PART  a 


CROSSWIHD  SUfttARy 


CROSSWIHD  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS) .  THE  TABLES  ARE  SUMWRIZED  AS  FOLLCMS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  by  year  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  PBEQUENCY  (POF)  OP  THE  "CBDSS-RUNWAY  WIND 
COMPORENT*  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARB  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMFONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECriON  PROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSENVATIOR  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CORSIDERBO  A  DIRECT  CROSSWIHD  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  lOTW,  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 
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WBRATMG  LOCKTION  *A' 
USAFBinc,  ASHBVILLK  HC 


FBRCBNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  ♦  6  MONTH:  JAN 

CATBOCHIY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS] 


TIMB  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GB15 

GE20 

GB25 

cms 

GB15 

GE20 

GB2S 

OBS 

GB15 

GE20  GE25 

OBS 

GE15 

6E20 

GE25 

OBS 

CATEGORT  A 

.9 

.2 

-1 

930 

1.2 

.1 

930 

1.0 

.2 

930 

1.2 

.1 

930 

CATBOORY  B 

1.9 

1.0 

.3 

1002 

2.3 

.9 

.5 

1019 

2.7 

.6  .4 

1067 

4.9 

1.4 

.5 

1028 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

6B15 

GB20 

GB25 

OBS 

GE15 

GB20 

6K25 

OBS 

8E15 

6E20  GE25 

OBS 

GB15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.8 

.1 

930 

1.3 

.1 

930 

.5 

930 

.3 

.3 

.1 

930 

CMTBOORT  B 

7.2 

1.7 

.5 

998 

6.0 

1.1 

.3 

992 

2.2 

.9  .2 

994 

2.5 

.5 

.3 

995 

TXHB  (LST) 

0600 

'  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  R8 

6B15 

GE20 

6E25 

OBS 

6E15 

6E20 

GE25 

OBS 

CKTSOORT  A 

1.2 

-1 

4650 

1.0 

.1 

.0 

7440 

cmooRY  B 

4.6 

1.2 

.4 

5079 

3.7 

1.0 

.4 

8095 
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oPBmTUic  uxxnon  -a* 

aSAFRnC,  ASHBVIUf  RC 


PERCS1ITA6E  FBEQUENCY  OF  OCCURREBCE  OF  CROSSWINDS 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  170-350 

SZKriON  HUmBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  *  SPECIALS) 


TIME  (LST)  I  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (KIS) 

GB15 

GB20 

GE2S 

OBS 

GE15 

GE20 

GE2S 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

6E20 

GE25 

OBS 

cKmxm  A 

846 

,1 

846 

.1 

846 

.4 

846 

CATBOmr  B 

.4 

914 

.6 

952 

.9 

.1 

957 

3.1 

.4 

972 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KIS) 

GBI5 

6B20 

GB25 

OBS 

GB15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

GB15 

6E20 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

l.I 

.4 

.1 

846 

I.l 

846 

.6 

846 

.1 

846 

CAIBOncr  B 

5.4 

1.4 

.3 

934 

5.8 

1.4 

.1 

919 

2.6 

.9 

.1 

908 

2.1 

-1 

.1 

912 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GB15 

GB20 

6B25 

OBS 

GB15  6E20 

GE25 

OBS 

CAIBOCntr  A 

.6 

.1 

-0 

4230 

.4  .0 

.0 

6768 

CATSGORI  B 

3.5 

.8 

.1 

4690 

2.6  .5 

.1 

7468 
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0PSRATIII6  LOCATIOII 
\tSmXhC,  ASHEVILLE  EC 


PBRCEETE6B  PBBQUBECY  OF  OCCURREHCE  OP  CROSSWINDS 
FRGH  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  EUHBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  4  6  MONTH:  MAR 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HK^EST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOUHLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

QEIS 

GB20 

GB2S 

OBS 

GB15 

6E2Q 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20  GE25 

OBS 

GE15 

GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.0 

.1 

930 

.6 

.1 

930 

.5 

930 

1.9 

.3 

930 

CATEGORY  B 

3.2 

1.1 

.3 

1004 

2.0 

.6 

.2 

1029 

1.9 

.9  .1 

1059 

5.3 

1.7  .5 

1031 

TIMB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB15 

GB20 

GB25 

OBS 

6B15 

GB20 

GB25 

OBS 

GE15 

6E20  GE25 

OBS 

GE15 

GB20  GE25 

OBS 

CKtBOORT  A 

2.8 

1.3 

930 

1.6 

.9 

.2 

930 

1.0 

.2 

930 

.5 

930 

CATBSaRT  B 

7.2 

2.6 

1.4 

1019 

5.5 

1.3 

.9 

998 

3.6 

1.1  .6 

looe 

2.3 

.3  .2 

1006 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GBIS 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.5 

-0 

4650 

1.3 

.4 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

4.7 

1-5 

.7 

5115 

3.9 

1.2 

.5 

8154 

G  -  2  -  3 
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oPBmmiiG  lACKnoR  *a' 
imrenc,  asbevillb  hc 


PSRCElfEAGE  FREQUEHCT  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

anmoil  HOIBBR:  723550  station  name:  fort  sill  OE  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTE:  APR 


CATEGORT  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPOfCIED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (1ST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPBEL  (RIS) 

GB15 

GE20 

GE25 

OBS 

6B15 

GB20  GE25 

OBS 

6B15 

6B20 

GB25 

OBS 

6E15 

6E20 

GE25 

OBS 

OaBOOR  A 

.4 

900 

.3 

900 

.6 

900 

1.2 

.4 

.2 

900 

aasGORr  a 

2.3 

.7 

.2 

995 

2.0 

.7  .1 

992 

2.9 

.5 

.2 

1046 

5.6 

1.5 

.5 

994 

TUB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RE) 

6B19 

<K20 

aB25 

OBS 

6B15 

GB20 

GB25 

OBS 

GEIS 

GE20 

GB25 

OBS 

GK15 

0E20  GB25  OBS 

aenaoKt  a 

2.0 

.7 

.2 

900 

1.4 

.3 

900 

.2 

900 

.4 

900 

CATEGOICr  B 

6.9 

2.7 

.9 

959 

6.5 

2.6 

1.1 

960 

2.1 

.6 

.2 

951 

2.3 

1.0  971 

nm  iist) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  fSS 

GB15 

QK20 

GB25 

OBS 

6E15 

GE20 

GE25 

OBS 

aoEocm  A 

1.1 

.3 

.1 

4500 

.8 

.2 

.1 

7200 

aaBaan  n 

4.8 

1.6 

.6 

4910 

3.8 

1.3 

.4 

7868 
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OPBRMnilG  UX»riOII  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  HC 


PBBCEHTAGE  FRBgUENCY  OF  OCCUFRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROM  aOURLy  OeSBRVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATIOH  NUMKR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  ♦  6  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TDD  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  OBOO 

0900  -  1100 

SPEED  {ms) 

6B15 

6K20  GE25  OBS 

GE15 

GE20 

6E25  OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CJOBOORT  A 

.3 

930 

930 

.1 

930 

.6 

930 

CATEGORY  B 

1.6 

.1  .1  1053 

1.2 

.1 

1061 

1.0 

1102 

3.7 

.9  .1  1053 

TIMB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

6B15 

GR20  GR25  OBS 

CB15 

GB20 

6B25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

.9 

930 

.8 

930 

.2 

930 

.3 

930 

CATEGORY  B 

6.0 

1.6  .3  994 

4.6 

1.2 

.3  1009 

2.6 

1.4  .3  1000 

1.3 

.4  1014 

TUB  (L9T) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GBIS 

GE20 

6B25 

OBS 

GB15  GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.5 

4650 

.4 

7440 

CATBGORT  B 

3.5 

1.0 

-2 

515a 

2.7  .7  .1 

6286 

G  -  2  -  5 
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OPBRKTnQ  UXATIOH  *A' 
USAFBtMC,  ASBEVIIiB  NC 


FERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

SXHTIGM  NUISBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SIU.  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOPTH:  JUN 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

8PBB0  (KTS) 

GB15 

SB20  GE25  OBS 

GB15 

GB20 

GB25  OBS 

GB15  6E20  6E25  OBS 

GE15 

6E20  6E25  OBS 

OaSOORY  A 

.a 

900 

.2 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

1.7 

.9  .2  952 

1.4 

,3 

980 

.5  990 

3.2 

.1  .1  967 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

msD  <Rni) 

0B15 

caaa  aB25  obs 

GB15 

GB20 

GB25  OBS 

GEIS  GB20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GB25  OBS 

CRTBOORY  A 

.6 

900 

.1 

899 

.4  .2  900 

.1 

900 

CATEGORY  B 

3.7 

.5  962 

2.4 

.4 

959 

1.4  .6  .5  933 

2.3 

1.1  .6  943 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

8FBBD  ns 

GB15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15  GE20  GE25 

OBS 

GKXBQORT  A 

.2 

.0 

4499 

,2  ,0 

7199 

cmaoKt  B 

2.2 

-3 

.1 

4811 

2.1  .5  .2 

7686 

G  -  2  -  6 
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orawTinG  uxtaicn  -a* 

USAFBraC,  A;raEVlLLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

SranOH  HUMBER:  723550  STATION  HAKE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL 

CATEGORY  A;  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B;  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST)  I  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


8FBBD  (RTS) 

GBIS  GE20  GB25 

OBS 

GE15  GB20  GE25  OBS 

GEI5  GB20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20  GE25 

OBS 

CMTBOORT  A 

930 

930 

.1 

930 

.3 

930 

CnSOORT  B 

.1 

980 

.1  999 

.6  .5 

.2 

1007 

5.6 

.7 

976 

TDfR  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

6B15 

6E20  CR25 

OBS 

GEIS 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GB20  OB25  OBS 

GB15 

GE20  0E25  OBS 

CMraaoRY  A 

930 

.3 

.1 

930 

930 

.1 

930 

CATBOORT  B 

3.7 

.7  .1 

970 

3.9 

.9 

.4 

984 

1.0 

.2  960 

.3 

956 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIS 

GB20 

GE25 

OBS 

GE15 

6E20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

.0 

4650 

.1 

.0 

7440 

CATBOORT  B 

3.0 

.6 

.1 

4897 

1.9 

.4 

.1 

7832 

G  -  2  -  7 
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OPBlUfflllG  UXATIOH  *A*  PERCXHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 

WAPBEHC,  ASBEVILLB  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATICHS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

SZKriOM  HUmER:  723550  STATION  NAME;  FORT  SILL  OK  PERICV  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  WTC:  ♦  6  MONTH:  AUG 


CATBOORY  As  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ONLY) 

CATBOORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  SOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUC  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (EIS) 

GB15 

GB20  GB25  OBS 

GB15 

GB20 

6E25  OBS 

GB15  6E20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CHnaaior  a 

.2 

930 

930 

930 

930 

CASBQOra  B 

.6 

.3  974 

.2 

986 

.3 

1007 

2.5 

.1  .1  979 

TOC  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB15 

GB20  GB25  OBS 

GB15 

GB20 

GB2S  OBS 

GB15  6E20  GE25  OBS 

GE15 

6E20  GE25  OBS 

amraoRT  a 

.2 

930 

.2 

.1 

930 

930 

.1 

930 

aaaraarar  b 

2.7 

.2  983 

2.6 

.8 

.3  992 

.7  .1 

992 

.3 

.2  .1  968 

TII«  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOUBS 

sraSD  RS 

GE15 

GB20 

6E25 

OBS 

0E15  0820 

6E25 

OBS 

CASBOORI  A 

.1 

eO 

4650 

.1  .0 

7440 

caoBoon  b 

1.8 

.2 

.1 

4953 

1.2  .2 

.1 

7881 
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oPBmniio  loaaicm  'a*  pbrcentagb  frequehcy  of  occurrence  of  crosswinds 

USAFBIAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STKnOR  NIMKR:  723550  STATIOH  RAKE:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  +  6  MONTH:  SEP 


CATBOORY  A: 

AIfY  CBILIHG  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATBQORY  B: 

HI6BBST  VZIfDS  REPORTED  WITBIN  TSB 

HOUR  (HOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (nS) 

GB15 

GB20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  6E25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  6E25 

OBS 

CATBOOMY  A 

.3 

900 

.2 

900 

900 

1.0 

900 

CATBOORY  B 

1.0 

.7  .2  973 

1.4 

.3  .1  1006 

2.0 

.6  1011 

4.2 

.8 

1000 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB15 

GB20  CrB25  OBS 

GE15 

GB20  6E25  OBS 

GEIS 

GE20  6E25  OBS 

GE15 

GL20  GE25 

OBS 

CATBOOBY  A 

.1 

900 

.1 

900 

900 

.1 

.1  .1 

900 

CKTSeORT  B 

4.0 

.5  993 

1.4 

.3  .1  958 

.9 

.3  968 

1.3 

.4  .1 

970 

TOS  (LST) 

0600 

•  2000 

ALL 

HOUBS 

SPEED  RTS 

GE15 

GB20 

GE25 

OBS 

6B15 

GE20 

6E25 

OBS 

CATBOORY  A 

.2 

4500 

.2 

.0 

.0 

7200 

CATBOORY  B 

2.5 

.5 

-0 

4930 

2.0 

.5 

.1 

7879 
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crammiQ  LocATion  *a* 

VSmrhC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBIITAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STfUriON  NUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTB:  OCT 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (EIOURLIES  +  SPECIALS) 


TU1B  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

'  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPBBD  (RIS) 

0B15 

GB20  GB25 

OBS 

6B15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25  OBS 

CATEGORY  A 

930 

.4 

930 

.1 

930 

1.2 

930 

CATEGORY  B 

1.4 

.2 

990 

1.0 

.5 

.2 

1007 

1.2 

.2  1043 

5.0 

1.3 

.5  1038 

mat  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPKBD  (KtS) 

OBIS 

GB20  CT25 

OBS 

OBIS 

OB20 

GB2S 

OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25  OBS 

CKBOOIOr  A 

1.6 

.3  .1 

930 

1.1 

.1 

930 

930 

930 

CATBGOTY  B 

S.8 

2.4  .7 

998 

4.2 

1.2 

.4 

991 

1.0 

977 

1.1 

974 

TIHS  (1ST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPBBD  KtS 

GB15 

GB20 

GB25 

OBS 

GB15 

GE20 

GE2S 

OBS 

CATBOOnr  A 

.8 

.1 

.0 

4650 

.6 

.1 

.0 

7440 

CAXBaORr  B 

3.4 

1-0 

.3 

5047 

2.6 

.7 

.2 

8018 

G  -  2  -  10 
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OPERATinC  LOCATION  *A* 
USAFE1AC,  ASBBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB15 

GR20 

GE2S  OBS 

GB15 

GB20 

0625  OBS 

0615 

GE20  6E25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CATBOQRY  A 

.3 

.1 

900 

.1 

900 

.2 

900 

.7 

900 

CATBOQRY  B 

2.2 

.2 

.1  965 

1,5 

965 

1.7 

.3  .1  993 

4.5 

.9  1011 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB15 

0620 

GB25  OBS 

0615 

0620 

GE25  OBS 

0615 

GE20  GB25  OBS 

GE15 

0620  0625  OBS 

CKTEOaRT  A 

1.6 

.3 

899 

1.4 

.3 

900 

.2 

900 

.4 

900 

CATEGORY  B 

7.3 

2.6 

1.0  956 

4.1 

1.2 

.6  947 

1.9 

.3  945 

1.2 

.3  946 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GB15 

GB20 

GE25 

OBS 

GB15  GE20  GE25 

OBS 

CKTEGQRT  A 

.9 

.1 

4499 

.7  .1 

7199 

CATEGORY  B 

3-9 

1.1 

.4 

4852 

3.1  .7  .2 

7728 

G  -  2  -  11 
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OPBWfflllO  UXIATICai  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

IISAFEXAC,  ASBSVILLB  IIC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATIOn  HUMBER:  723550  STATION  NAME:  PORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (KTS) 

GB15 

GB20 

eE25 

OBo 

GB15 

GE20 

6E25  OBS 

6E15 

6E20  GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CKOaOKt  A 

.2 

930 

.3 

930 

.6 

930 

.4 

930 

aoKxm  B 

1.6 

.6 

1044 

2.4 

.6 

1049 

2.4 

.6  .2 

1083 

3.8 

.5 

1067 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

1  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GBIS 

GB20 

GB2S 

OBS 

GEtS 

GB20 

GE25  OBS 

GB15 

GE20  GE25 

OBS 

GB15 

6E20 

(3E25 

OBS 

CATEGORY  A 

.4 

930 

.6 

930 

.3 

927 

.4 

927 

CKtEODRI  B 

4.4 

1.0 

.1 

1023 

4.9 

.5 

1008 

2.3 

.2 

1011 

2.9 

.6 

.1 

1026 

Tim  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GB15 

GB20 

GB25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.5 

4647 

.4 

7434 

CATEGORY  B 

3.5 

.6 

.1 

5192 

3.1 

.6 

.0 

8311 
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OTERATIII6  LOCATIOli 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 


STATIOII  mjHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK 
LST  TO  UrC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

CEIS 

GE20 

6E25  OBS 

GEIS 

GE20 

GB25  OBS 

6E15 

6E20 

GE25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25  OBS 

CATEGORY  A 

.3 

.0 

.0  10956 

.3 

.0 

10956 

.3 

.0 

10956 

.7 

.1 

.0  10956 

CATEGORY  B 

1.5 

.5 

.1  11846 

1.4 

.3 

.1  12045 

1.5 

.4 

.1  12365 

4.3 

.9 

.2  12116 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

CEIS 

aB20 

GB2S  (:^S 

GBIS 

GE20 

CE25  OBS 

6E15 

GB20 

GE25  OBS 

GE15 

GB20 

GB25  OBS 

CATEGORY  A 

1.1 

.3 

.0  lOKaa 

.8 

.2 

.0  10955 

.3 

.0 

10953 

.3 

.0 

.0  10953 

CATEGORY  B 

5.4 

1.5 

.4  11789 

4.3 

1.1 

.4  11717 

1.9 

.6 

.2  11647 

1.7 

.4 

.1  11681 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RIS 

6B15 

GB20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.7 

.1 

.0 

54775 

.5 

.1 

.0 

87640 

CATEGORY  B 

3.5 

.9 

.3 

59634 

2.7 

.7 

.2 

95206 
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PART  a 


DEGREE  DAT  SUMMARIES 


DEGREE  DATS. 

CREATED  FRCM  BOURLY  OBSERVATIOHS  (MAX»MIR/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  NUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOR  EACH  MONTH  IN  EACH  YEAR  CO'  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  BACH  SUMURY  ARB  STATISTICS  BASED  ON  A  ID-YEAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- YEAR  FOR  PROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  RATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (RCDC).  NOTE  THAT  THE  30-yEAR  FOR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  BAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (*»**)  DHKITE  AH  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CAimOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  "BEATIRG  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IP  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DATS. 

ONE  -COOLING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ’BASE  TEMPERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TBtFERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

•65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
’BASE  TEMPERATURE’  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  BEATING  OR 
OOOLIHG  IS  RB^IRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
■raSLES,  IT  HAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SUNttRIES  ARB  ROT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 
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opaaaim  uxxriai  -a*  heating  degree  date 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 


SIATiai  HUHBER:  723550 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  FORT 

4  6 

SILL  OK 

PERIOD  OP 

RECORD:  JAR 

48  - 

DEC  91 

TEARS 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

HAy 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1948 

975 

731 

582 

55 

29 

2 

118 

433 

595 

3520 

1949 

1023 

658 

410 

190 

1 

28 

159 

296 

657 

3422 

1950 

746 

475 

436 

178 

27 

3 

14 

464 

738 

3081 

1951 

762 

568 

455 

200 

18 

3 

13 

118 

560 

654 

3351 

1952 

570 

466 

454 

196 

35 

171 

466 

727 

3085 

1953 

594 

527 

264 

206 

77 

94 

416 

704 

2882 

1954 

733 

300 

457 

61 

114 

1 

113 

315 

627 

2721 

1955 

720 

624 

428 

96 

2 

11 

111 

506 

744 

3242 

1956 

782 

638 

393 

184 

6 

85 

526 

637 

3251 

1957 

865 

460 

494 

225 

42 

8 

3 

206 

514 

581 

3398 

1958 

691 

720 

654 

208 

15 

6 

118 

350 

783 

3545 

1959 

899 

605 

347 

189 

5 

10 

165 

580 

553 

3353 

1960 

801 

771 

653 

80 

46 

72 

332 

800 

3555 

1961 

862 

576 

340 

196 

34 

28 

75 

497 

801 

3409 

1962 

944 

493 

457 

206 

10 

9 

114 

417 

656 

3306 

1963 

1030 

605 

296 

70 

33 

6 

14 

328 

924 

3306 

1964 

732 

700 

474 

92 

18 

4 

26 

128 

422 

756 

3352 

1965 

701 

646 

694 

73 

4 

21 

121 

264 

499 

3023 

1966 

942 

701 

327 

192 

68 

3 

4 

143 

2B4 

787 

3451 

1967 

670 

606 

242 

57 

71 

21 

126 

428 

727 

2948 

1968 

777 

741 

391 

157 

34 

88 

479 

742 

3409 

1969 

713 

561 

621 

108 

19 

1 

243 

433 

657 

3356 

1970 

920 

534 

530 

155 

22 

9 

10 

182 

441 

501 

3304 

1973 

856 

610 

321 

254 

37 

11 

53 

317 

694 

3153 

1974 

821 

486 

281 

80 

27 

49 

402 

694 

2840 

1975 

670 

677 

437 

191 

13 

52 

92 

363 

647 

3142 

H  -  2  -  1 


USAFETAC/DS— 92/285  -  Page  361 


1976 

715 

318 

346 

89 

51 

13 

284 

596 

751 

3163 

1977 

1023 

473 

299 

76 

1 

65 

372 

671 

2980 

1978 

1082 

919 

450 

67 

48 

4 

69 

376 

797 

3832 

1979 

1125 

821 

367 

178 

68 

71 

514 

614 

3758 

1980 

751 

673 

473 

171 

33 

17 

122 

392 

574 

3206 

1981 

594 

503 

324 

52 

44 

9 

114 

293 

629 

2562 

1982 

799 

670 

341 

198 

20 

3 

103 

426 

664 

3224 

1983 

735 

608 

446 

303 

42 

9 

13 

76 

372 

1088 

3692 

1984 

880 

559 

516 

235 

32 

73 

135 

398 

618 

3446 

1985 

907 

656 

313 

75 

2 

34 

78 

464 

839 

3368 

1986 

654 

524 

332 

69 

8 

1 

146 

531 

685 

2950 

836 

489 

452 

176 

3 

2 

137 

433 

747 

3275 

904 

645 

426 

183 

12 

9 

150 

396 

667 

3392 

546 

756 

349 

111 

24 

43 

94 

316 

928 

3167 

1990 

549 

471 

348 

177 

50 

5 

147 

314 

830 

2891 

1991 

865 

403 

301 

93 

22 

33 

137 

542 

555 

2951 

MUM 

803 

594 

417 

146 

29 

1 

0  12 

117 

418 

703 

SO 

145.05 

127.29 

109.97 

65.51 

24.70 

2.82 

.46  16.12 

52.76 

86.55 

116.17 

»*‘*SPL  30rR 

SUMm-nOH  (1951 

-19e0)»‘** 

wm 

812 

600 

426 

144 

33 

1 

0  10 

lie 

424 

689 

SO 

142.20 

137.48 

121.47 

61.56 

27.66 

3.01 

.57  12.32 

58.94 

89.91 

98.12 
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OPSRATlIfO  LOCATIOIf  "A* 
USAFETAC,  ASHBVILL8  HC 


COOLING  DEGREE  DAYS 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEMPERATURE  65 

STATION  RUHBBR:  723550  STATION  NAME:  FORT  SILL  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  48  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  4  6 


TEMS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1948 

4 

139 

209 

480 

576 

571 

346 

56 

1 

2382 

1949 

38 

211 

438 

602 

470 

219 

99 

2 

2079 

19S0 

7 

57 

180 

380 

414 

428 

264 

167 

9 

1906 

1951 

7 

58 

156 

370 

577 

633 

329 

129 

4 

2263 

1952 

12 

25 

174 

537 

557 

719 

337 

52 

15 

2428 

1953 

15 

37 

287 

662 

523 

502 

391 

124 

2541 

1954 

5 

10 

139 

91 

452 

746 

707 

477 

166 

2793 

1955 

2 

29 

127 

251 

341 

601 

546 

358 

51 

4 

2310 

1956 

6 

35 

73 

326 

524 

630 

657 

407 

142 

3 

2803 

1957 

3 

34 

140 

373 

657 

583 

246 

60 

4 

2100 

1958 

19 

228 

458 

560 

578 

341 

100 

12 

2296 

1959 

14 

106 

255 

408 

464 

560 

331 

29 

3 

2170 

1960 

7 

64 

172 

472 

503 

529 

389 

117 

11 

2264 

1961 

4 

74 

165 

284 

512 

458 

232 

65 

1 

1795 

1962 

4 

5 

26 

289 

337 

524 

545 

244 

128 

2102 

1963 

55 

122 

247 

437 

639 

633 

364 

209 

6 

2712 

1964 

106 

220 

406 

661 

550 

260 

16 

15 

2234 

1965 

1 

77 

183 

372 

602 

510 

309 

65 

5 

2124 

1966 

24 

29 

184 

392 

667 

465 

212 

48 

23 

2044 

1967 

64 

112 

151 

471 

527 

511 

253 

76 

2165 

1968 

8 

27 

123 

396 

484 

535 

223 

89 

6 

1891 

1969 

42 

171 

378 

668 

535 

301 

66 

2161 

1970 

2 

60 

212 

422 

616 

653 

376 

81 

1 

2423 

1973 

28 

166 

388 

539 

542 

278 

108 

11 

2060 

1974 

28 

72 

344 

480 

737 

559 

125 

67 

5 

2417 

1975 

7 

48 

132 

366 

460 

526 

232 

102 

9 

1882 
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1976 

1977 
1979 

1979 

1980 


2 

3 


2 

24 

34 

91 

356 

492 

549 

267 

44 

1859 

4 

35 

244 

505 

619 

569 

459 

78 

3 

2516 

9 

108 

231 

439 

702 

499 

389 

78 

10 

2465 

11 

20 

131 

358 

528 

479 

287 

134 

2 

1950 

1 

25 

133 

509 

720 

689 

449 

92 

15 

2  2635 

2 

137 

148 

465 

703 

480 

391 

105 

3 

2434 

14 

39 

171 

348 

608 

695 

380 

124 

7 

2386 

40 

147 

279 

558 

633 

394 

88 

13 

2152 

2 

21 

171 

423 

545 

544 

301 

78 

6 

1  2092 

14 

54 

223 

384 

550 

627 

357 

76 

1 

2266 

1990 


1991 


SO 


3 

23 

86 

181 

420 

635 

476 

299 

34 

2157 

74 

243 

371 

481 

540 

224 

28 

10 

1971 

10 

23 

173 

421 

596 

616 

265 

32 

5 

2141 

39 

124 

224 

310 

515 

476 

223 

144 

5 

2060 

20 

32 

203 

529 

490 

522 

371 

65 

9 

2241 

13 

68 

269 

404 

556 

473 

211 

97 

2091 

0 

0 

12 

63 

196 

417 

579 

556 

312 

88 

5 

0 

.15 

1.48 

14.82 

38.05 

57.80 

74.01 

80.65 

73.58 

78.73 

42.07 

5.49 

.71 

•***SPL  30TR 

SUMtATIOH 

(1951 

-1980)**** 

0 

0 

13 

61 

196 

424 

589 

565 

316 

89 

5 

0 

.19 

1.68 

16.41 

37.26 

66.81 

77.84 

84.20 

70.65 

83.88 

42.97 

6.08 

.83 
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A  W  8 

CLIMATIC  BRIEF 

JUL  92 


STATION  NAME:  FORT  SILL  OR 

LATlTUDB/LOHOITUDBt  34  39  N  098  24  W 

BOURLT  OBS  FOR:  JAN  62  -  DEC  91 

SUmARY  OP  DAY  PORt  SEP  39- Jim  42,  AUG  44-OCT  91 

BOURS  SUItlARlZBD:  0000  -  2300  LST 

L8T  TO  UTC:  ♦OS 


FIELD  ELEV:  1188  FT 
STATION  MSC:  723550 
CALL  SIGN:  KFSI 

SUPERSEDES:  JAN  87 


MQinB 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  HAX  TB1P  (P) 

■K  M 

99 

112 

111 

109 

108 

100 

87 

87 

112 

52 

HEAR  MAX  TQIP  (P) 

73 

80 

89 

94 

94 

86 

75 

62 

52 

73 

52 

HEAR  TEMP  (P) 

62 

70 

79 

83 

63 

75 

64 

51 

42 

62 

52 

HEAR  MIR  TSfP  (P) 

B'B 

33 

40 

51 

59 

68 

72 

71 

64 

53 

40 

31 

51 

52 

EXrm  MIR  TOIP  (F) 

19 

1 

24 

35 

46 

57 

54 

37 

26 

13 

-5 

-6 

52 

D/W  TB<P  GE  100  (P) 

0 

1 

2 

6 

6 

1 

» 

0 

0 

16 

52 

0/M  TEMP  GE  90  (F) 

■■ 

4 

15 

24 

23 

11 

2 

0 

0 

81 

52 

0/W  TEMP  LT  33  (F) 

21 

■9 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

17 

66 

52 

D/H  TBtP  LT  10  (F) 

1 

1 

■1 

0 

99! 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

52 

HEATING  DEGREE  DAYS 

603 

594 

417 

146 

29 

1 

0 

1 

12 

117 

418 

703 

3240 

44 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

I 

12 

63 

196 

417 

579 

556 

312 

88 

5 

1 

2228 

44 

HEAR  OEHPOIRT  TEMP  (P) 

24 

30 

38 

45 

57 

63 

65 

65 

56 

48 

37 

28 

46 

10 

NEAR  WET  BULB  TEMP  (F) 

33 

38 

45 

52 

62 

68 

70 

71 

64 

55 

44 

34 

53 

10 

99.95%  MCPA  (FT) 

1700 

1750 

1900 

1800 

1700 

1550 

1400 

1400 

1600 

1650 

1750 

1800 

1750 

10 

HEAR  REL  BUM  07  LST(%) 

69.4 

72.3 

73.6 

72.0 

79.6 

78.8 

74.7 

76.1 

77.9 

76.9 

74.8 

76.2 

75,2 

10 

HEAR  REL  HUM  13  LSI(%) 

49.2 

52.7 

51.5 

46.3 

54.3 

51.9 

45.7 

46.4 

50.6 

51.6 

51.7 

56.1 

50.8 

10 

MAX  24ftR  PRBCIP  (IR) 

||nR 

2.18 

2.42 

2.55 

6.94 

4.15 

3.54 

3.83 

7.33 

2.66 

3.02 

7.33 

52 

MAX  PRBCIP  (IR) 

BiQ 

4.63 

6.86 

6.57 

13.91 

10.88 

7.37 

9.27 

15.26 

5.28 

7.93 

44.80 

52 

MEAN  PRBCIP  (IN) 

1.51 

2.02 

2.63 

5.41 

3.75 

2.48 

3.28 

3.39 

1.66 

1.30 

30.98 

52 

MIR  PRBCIP  (IR) 

«00 

« 

1 

.06 

.34 

.57 

.00 

.02 

I 

.01 

.00 

1 

17.31 

52 

D/M  PRBCIP  GE  .01  (IR) 

5 

5 

6 

7 

9 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

73 

52 

D/M  PRBCIP  <7r  .50  (IR) 

I 

1 

1 

2 

3 

3 

X 

2 

2 

2 

1 

1 

20 

52 

MAX  24aR  SHFL  (IR) 

11.0 

5.2 

9.8 

mm 

mm 

wtm 

0 

0 

0 

« 

1.8 

5.0 

11.0 

45 

MAX  8NPL  (IN) 

14.7 

11.4 

9.8 

■■ 

mm 

^9 

0 

0 

0 

« 

2.2 

9.2 

24.7 

45 

MEAN  8NFL  (IN) 

.8 

■9 

0 

Mm 

0 

f 

.2 

1-5 

6.9 

45 

O/M  SRPL  08  .1  (IR) 

9B| 

1 

^9 

^9 

0 

99 

0 

0 

1 

1 

5 

45 

0/M  SRPL  GE  1.5  (IR) 

1 

■1 

0 

■1 

0 

0 

* 

1 

4 

45 

HAX  DLY  SRO  DEPIB  (IR) 

12 

5 

5 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

12 

45 

PRVLNG  HND  DIR  (DBG) 

35-01 

35-01 

35-01 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

17-19 

35-01 

35-01 

14-16 

10 

KEAN  WND  SPD  (FIS) 

7 

6 

9 

8 

B 

7 

6 

6 

7 

7 

8 

7 

7 

10 

HAX  WND  SPD  (RTS) 

62 

61 

63 

65 

75 

70 

58 

74 

74 

69 

58 

53 

75 

39 

SET  COVER  GT  5/10  (%) 

42.1 

49.7 

50.0 

43.7 

48.2 

43.0 

29.5 

31.4 

37.5 

40.3 

44.2 

48.4 

42.3 

10 

0/M  THURDERSTORKS 

1 

1 

3 

5 

9 

7 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

47 

52 

D/M  POO  (VSBI  LT  7  MI) 

9 

9 

8 

7 

B 

4 

3 

3 

6 

7 

8 

e 

80 

52 

LEGEND:  ANN  -  ANNUAL  POR/YOR 

D/W  -  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITB  ipfCPA 

£  -  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  f 

**  «  INSTANTANEOUS  PEAR  HINDS  $ 

•  •*  DATA  NOT  AVAILABLE 


PERIOD/YEARS  OF  RECORD 
WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 
LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TU  MEAN 
WIND  DIRECTION 


U8AFETAC/DS— 92/285  -  Page  365 


HOMTH 

JAH 

FEB 

PERCEHT  OCCURRBHCB  FREQUENCY  OF  CEILING 
HAR  1  APR  1  HAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG 

AND  VISIBILITY 

SEP  1  OCT  1  NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00-02 

17.2 

23.8 

18.1 

10.1 

12.3 

5.2 

1.6 

1.2 

7.7 

13.2 

18.9 

23.5 

12.7 

10 

03  -  05 

21.2 

26.1 

20.9 

15.6 

19.6 

7.7 

4.2 

2.0 

11.6 

17.6 

23.0 

25.7 

16.3 

10 

CIO 

06  -  08 

25.2 

28.6 

26.6 

19-3 

24.5 

10.8 

7.4 

5.5 

14.8 

20.3 

27.1 

27.1 

19.8 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

21.2 

32.2 

23.9 

17.6 

20.2 

10.2 

5.5 

4.1 

15.0 

21.1 

24.9 

27.2 

18.6 

10 

AHD/OR 

12  -  14 

17.0 

28.0 

21.6 

11.9 

12.7 

5.4 

2.6 

3.0 

9.9 

16.9 

20.9 

23.8 

14.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

14.9 

21.4 

18.0 

6.9 

8.3 

2.1 

1.1 

2.0 

6.3 

11.5 

14.9 

21.5 

10.7 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

14.0 

19.6 

15.3 

6.8 

7.1 

1.8 

.6 

2.0 

5.1 

10.0 

12.4 

21.9 

9.7 

10 

21  -  23 

14.2 

19.1 

14.3 

6.7 

9.0 

2.8 

1.0 

1.2 

5.3 

11.8 

14.0 

21.3 

10.1 

10 

ALL 

18.1 

24.9 

19.8 

11.8 

14.2 

5.8 

3.0 

2.6 

9.5 

15.3 

19.5 

24.0 

14.0 

10 

00  -  02 

13.5 

14.7 

9.6 

6.4 

7.4 

3.4 

1.3 

.6 

5.7 

8.9 

13.0 

CD 

8.4 

10 

03  -  05 

15.7 

17.8 

13.5 

10.4 

11.8 

5.4 

3.1 

1.4 

7.4 

12.9 

16.7 

18.1 

11.2 

10 

CIO 

06-08 

18.6 

21.3 

16.7 

13.9 

16.5 

7.1 

4.8 

4.7 

10.7 

14.7 

18.6 

19.9 

14.0 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

16.1 

25.1 

14.9 

9.4 

10.3 

4.0 

2.6 

3.1 

8.9 

12.8 

17.1 

20.5 

12.1 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

12.3 

17.4 

10.6 

5.3 

4.3 

1.3 

.9 

1.6 

4.4 

6.4 

12.2 

17.1 

8.0 

10 

VSBY 

15  -  17 

9.5 

13.8 

9-1 

2.8 

3.9 

.6 

.9 

1.0 

2.9 

5.1 

8.9 

13.7 

6.0 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

9.4 

13.4 

9.4 

3.0 

2.9 

1.3 

.3 

1.0 

1.9 

5.6 

7.0 

14.0 

5.8 

10 

21  -  23 

10.8 

11.7 

9.0 

4.1 

4.3 

1.7 

.6 

.2 

3.7 

7.2 

9.7 

14.7 

6.5 

10 

ALL 

13.2 

16.9 

11.6 

6.9 

7.7 

3.1 

1.8 

1.7 

5.7 

9.4 

12.9 

16.7 

8.9 

10 

00  -  02 

10.1 

11.5 

6.3 

4.8 

3.8 

2.2 

.9 

.4 

4.2 

5.9 

9.1 

11.3 

5.9 

10 

03  -  OS 

12.7 

12.4 

9.7 

7.0 

8.7 

4.0 

2.4 

1.2 

5.3 

10.3 

11.8 

14.2 

8.3 

10 

CIO 

06-08 

15.7 

16.2 

12.9 

10.2 

11.3 

4.4 

3.2 

3.1 

8.0 

11.8 

15.2 

15.7 

10.6 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

13.0 

17.8 

9.5 

5.4 

5.3 

2.0 

1.3 

1.5 

4.7 

10.3 

CD 

16.5 

8.3 

10 

AHD/OR 

12  -  14 

10.0 

11.8 

6.9 

3.1 

1.6 

.9 

.3 

.2 

2.6 

4.1 

7.5 

12.2 

5.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

7.6 

9.0 

4.7 

2.0 

2.2 

.3 

.3 

.5 

1.7 

2.6 

6.7 

9.4 

3.9 

10 

LT  2  HI 

18  -  20 

6.6 

9.8 

6.0 

2.3 

2.3 

1.1 

.1 

.3 

1.4 

3.5 

5.3 

11.2 

4.2 

10 

21  -  23 

7.0 

8.7 

5.9 

2.7 

2.5 

.9 

.4 

.1 

2.3 

5.1 

7.3 

10.2 

4.4 

10 

ALL 

10.3 

12.2 

7.7 

4.7 

4.7 

2.0 

1.1 

.9 

3.8 

6.7 

9.3 

12.6 

6.3 

10 

00-02 

2.6 

2.4 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.5 

2.0 

2.3 

.9 

10 

03  -  05 

4.1 

2.6 

l.l 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.3 

.1 

1.6 

2.7 

3.0 

1.4 

10 

CIO 

06  -  08 

5.4 

4.7 

2.6 

1.6 

.5 

.1 

.1 

.3 

.4 

2.3 

3.4 

3.9 

2.1 

10 

LT  200  FT 

09-11 

2.8 

3.1 

1.2 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.2 

.2 

1.8 

3.0 

1.0 

10 

AHD/OR 

12  -  14 

1.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

,0 

.0 

-0 

.0 

.4 

.4 

.2 

10 

V8BT 

15  -  17 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.7 

.2 

.1 

10 

LT  1/2  HI 

18  -  20 

.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.5 

.1 

10 

21  -  23 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.8 

2.0 

.4 

10 

ALL 

2.2 

1.7 

.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.6 

1.5 

1.9 

.8 

10 

BURRICAHRS/XROPICAL  STORHS  OBSERVED 

1900 

-  1985 

BR/TS  JAH  FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

60IW  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/0 

120RM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/1 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/2 

240IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/2 

0/1 

0/2 

0/1 

0/0 

0/0  0/0 

0/6 

REHARXS  :  • 
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DISTRIBUTION 


1WG,  Bldg  168,  Hardee  St.,  Ft  McPherson.  GA  30300-5000  .  1 

Det  11 ,  1WXG,  Post  Rd.,  Bldg  4907,  Ft  Sill,  OK  73503-5100  .  1 


USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-5118 
OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801  -2723  . 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


CM  CVJ  CM  CO 


